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lullre suivante : 



(lôloniiinuLion par la 



Sèvres, paviiloii de fireli-iiil, le i' 



Monsieur le PaÉsinEKT, 

J'ai riionneur de prévenir la Comité inlornitioml que, sur li point 
d'obtenir une situation que j'ai solliutâe au Bureau conlral fies Poida ] 
et Mesures, à Vienne, je dois, pour me cunrormer au Ref^lemenl, le 1 
prier do bien vouloir accepter ma démi-Lbion d adjoint au Bureau in- 
lamational. Je devrai, dans cette prévision, quitter le Burtau au moia 
de janvier iR83. 

En vous communiquant cotte grave déciMon qui m est imposée par I 
des considérations personnelles de premier ordre je lien> k evpriQier 
les vifs regrets que j'éprouve à quitter l'établissement de Breteuîl, su 
moment où, les installations et les études préparatoires étant pour 
ainsi dire terminées, les travaux du Bureau vont entrer dans une pliase 
nouvelle el importante. 

Forcé d'abandonner la part que j'y aurais prise, j'emporterai du 
moins le souvenir le plus agréable ei le plus reconnaissant de l'exlrâma 
bienveillance qui m'a toujours été témoignée par le Comité, soit au 
poii,tdevue do ma situation personnelle, soit au point de vue de 
l'exécution des travaux sciontiliques dont j'ai eu l'honneur d'être 
chargé par lui. Je prie le Comité et particulièrement son Bureau j 
d'agréer mes remerciements les plus sincères. 

Veuillez, Monsieur le Président, vous faire l'interprète de ces senti» 
ments auprès de vos Collègues, et agréer l'Iiommage de ma considé- ' 
ration la plus distinguée. 

Sij;né : SUhkk, adjoint. 



^So. 



Excellence M'iimi:iir h; Général Ibiiiiei, Présiileni rlit Comité 
(inal des PuiiU cl Mesures. 1 



M. le Président propose de remellre 
séance pour statuer sur cette démission. 



Le Sechétàihb coin mu nique ensuile le résullal du vole J 
par correspondance qui a eu lieu au sujel des indemnîLéi j 



ineiiceiiidii lU' Jiiilkii. le Bureau ii liti ailrossér ii lu Lè^'a-( 
littn jiuriufraisc la Icllrc siiiv.inle : 



MoNSrBUR LE MiSISTBE, 

N'ayant pas encore été infortnés, par le Minialèro des Âiïaireâ êtran- 
géras de France, que le Portugal a versé la contribution de i8So'' 
peur l'exercice actuel du Bureau international des Poids et Mesures, 
nous prions Votre K\cellence de bien vouloir attirer l'attention du , 
Gouvernement royal sur le relard apporta au payement de sa p 
contributive, qui. d'après l'art, 10 de la Oinvention du Mètre, doit ia-J 
tervenir au commencement de l'année. 

Veuillez agréer, Monsieur le Minislrc. l'assurance de notre haalt^ 



Le Pfàiidenl, 
Signé : G"' IiiaSez. 
Le Secrétaire, 
Signé : D'- An. llinscu. 

A Sun Excellence, Mniisieur J, iln SiWa Memlt-s lj.'ui. Ministre d 
Portugal, h Paris. 

La Légation a rC'ponfln par la fl^pt^chc ci-dossous : 

LÉGATION nE POnTl'OAL EN FliANCE. 



MoNSiECH LE Président, 

• En réponse à votre lettre du lâ juillet, j'ai l'honneur de vous iorM 
former que la part contributive du Gouvernement de S. M. T. F, \ 
l'exercice courant du Bureau international des Poids et Mesures a él^ 
versée, comme cela s'est toujours pratiqué, au Winislère des Affïiira 
étrangères, à Paris, ainsi qu'il sera facile au Comité inlernational d 
s'en assurer. 



COMITÉ INTËltNATIONAI. DES l>UII)S ET MESURES. 



PROCÈS-VERBAIX DES SÉA>CES DE 1882 



COMITÉ INTERNATIONAI, 



DES POIDS ET MESURES. 



PROCÈS-VERBAUX 



SÉANCES DE IS'ît?:'' 




PARIS, 

UAUTlllBlt-VlLLAHS, [MPRlMEUR-LIBltAlRK 



SUCCESSBUB DK MAr.LBT-BACIIKI.IKR , 
nul dM Au(ii.lla.. H. 
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M. le Président invite ces Commissions à se consliluer 
aussitôt après la séance et à avertir le Bureau dès qu'elles 
seront prèles à présenter leurs rapports, afin qu'il soit pos- 
sible de fixer la date des séances ultérieures du Comité. 

11 désire également être averti du moment où MM.Broch 
et Foerster pourront présenter les Rapports sur les compa- 
raisons des étalons fournis par la Section française avec les 
prototypes des Archives. M. Broch croit pouvoir soumettre 
le sien dans la prochaine séance ; M. Foerster espère être 
en mesure pour une des dernières séances de la session. 

La séance est levée à 7**. 



— Cl 



- I5> — 



PHOCÈS-VEHHAL 

DR I. A DRIIXIKMK SKANCK. 

Mercredi 'i^ •optciiihri» iHKi. 

PRÉSIDENCK DR M. IRANR/. 



Étaient présents : 

MM. Rroch, Dumas, Foerster, <îovi, de Krispér, IIiRScn, 
Stas et WiLD. 

La séance est ouverte à 2^ i5™. 

Le Secrétaire <Ionne lecUire du |)rocés-verl»aI de la der- 
nière séance, qui est adopté à i'unaniniilé. 

M. le Président donne la parole au Set-rétaire pour la 
communication de la corr(»spondance. 

Le Secrétaire lit d'abord le télép:ramine suivant que 
M. Foerster a reçu de Son Exrellence M. Stourdza, Minisire 
des Affaires étranj^èr(»s de Hounianie : 

Riikarest, le 2!) sei>toinl»ro ïf<S7. 

J'ai rhonnour do vous faire connaître qu<» la loi, autorisant le Gou- 
vernement roumain à acc^'dor au traité international des Poids et 
Mesures, a été présentée au Parleuienl par mon prédéresseur. Klle n'a 



pas encore M: volée, mais je ne duule pas qu'elle ne le sera aussilùl 
que les corps légiâlatir< auront repris leurs travaux. 

Veuillez porter ce qui précède à la connaissance du Comité inter- 
national, auquel je ferai les communications nécessaires après qua 
cette question aura été réglée lég i s lati ventent. 

Li: AliiiUtrc des Affiiircs clrnngèrcs, 
Stoijdozv. 

Aussilûl que les communicalions annoncées par celle 
dépêclie lui seront parvenues, le lîureau s'empressera tie 
les porter b. la connaissance des (îouvernenients et du 
Comité. 

Le Secbëtaire ayant adressé le 32 septembre à MM. Starke 
et Kammerer à Vienne, un télégramme, demandant si le 
comparatcm" était expédié et quel jour il l'avait été, le 
Bureau international a reçu la réponse lélêg;raphique 
suivante : 

Le comparateur partira l'un do ces jours; donnerons avertissement 
télégraphique, 



Le Secrëtaire donne lecture des lettres suivantes que le 
Bureau a adressées aux Gouvernements cotitractants pour 
leur annoncer la signature du traité passé entre l'Adminis- 
tration Trançaise et M. MalUiey, et au Gouvernement fran- 
çais, pour accuser réception de sa dépêche. 

r.OMITÉ INTEn>.VTIOX.\L DES POIDS ET MESURES. 



Par dépôcho do 4 septembre, Son Excellence M. lo Ministre des 
Airalrea étranfîéres de Franco vient d'informer le Comité intoroalional 



- il - 

ileâ Poiil» et Mi'*iirM (]n'iin inanli^ a i^U'^ jws!.*' cnlri' rAitminictralum 
rrançuisc H la niai^uD Uallliny H C, ito Lomlnii, ptiur In rnnroiturr 
(ted protolypcs du mèlru cl du kilognimmu, ilnslin^ Uint A la Fraoro 
qu'uux puissances (tlraii^bres. 

Le Comité a a-vu ligiilomcnt, ilans sa p^.■mi^^P s^nn', oummunica- 
tiun (lu loxto lia co marcItiS, iluqiirl il ri'^ulto quo luiilpo !«<« prérau- 
lions onl élé prises pour garantir la purcU^ ot lit Ixtnni- c\i^culiuo de* 
prolOlypDB. 

Le Comité international ainsi que In Si-rtion rrançaiM? ont d'nillcun 
délégué deux savants clilmisle», parliculiùrvment uximtIs, |Kiur Taift* 
l'analyse dus métaux et de l'altlagi! i|uo Tnuniiru .M. Maltlicy. Nouo 
porterons dans Doiro procliain Hopiiuri h la conniiissimre di's liaulH 
Gouvernements ies documents [|uc nous avons l'Iionni'ur <ie mentionner 
anjourd'hai. 

Veuillez agréer. Monsieur k^ Uinistrc, l'ussunince du nuire haute 
considération. 

Le Préni/leiil, 
Signé : G"" lB*>t:ï. 
Le Secrélam-f 
Signé : [y Ad, IIihsuu. 



COMITK ISTE[ISAT10>'AL IIKS l'OlIlS ET MF.SrllES. 



Ho:<siErn lb Mimsthk, 



Votre E.\ciîllenco a biim voulu nous Taire savoir, par dépéclio du 
h fieptembre, que, |wr suite dus pourparlers qui avaient été enpijiiés 
avec M.M. Mattliey ot C du Londrus, ot dont le Uouvernement Trun- 
Cais avait fait part au Comité international par dépAcliu du %% Tévrier 
dernier, un marclié vient d'être passé entre l'Administrât ton francaïae 
et cetlu maison de Londres pour la rournituro des |)rotoly[)es du 
màtre et du kilogramme, destinés tant i\ la Franco qu'aux puissances 
étrangères. 

Conrormémcnl â votre désir, nous nous sommes empressés do donner 
connaissanco do cette informutiou auN linuis GouviTnemt'uis de.- États 
contraclanl». 



339981 



<;<)MITÉ INTEHNATIONVL I»KS IMUDS ET M ESI K ES. 



PROCÈS-VEUHAUX 



DES SKANCKS I)K L'ANNKK 1882. 



PROCÈS-VFIi.BAL 



• • 



j * 



DE LA PKKMIKHK SKANcrb, 

TENUE DANS I.A 8ALLK DES ARCHIVES DE LAClD^.Sl'K Yf.S .^IUN'V^ * 

m 

Mercredi 'in soptfîinbre iHSi. 
PRKSIDENCK DE M. IBaSeZ. 



- • • •« * - ■. 



Etaient présents : 

MM. Brocii, DrMAS, Foerstkr, <iovi, IIirscii, de Krcspêr, 
Stas et WiLD. 

La séance est ouverte à 3*'.V>"- 

• 

M. le Président souhaite la bienvenue à ses cr»llègues et 
constate que, le nombre des membres présents étant neuf, 
le Comité peut délibérer valablement. 

Le Bureau a reçu de la part de MM. (lould, llerr et Wrede 
des lettres motivant leur absence; celle de M. Hil^çard n*cst 
pas encQre parvenue, lilnfin le Bureau est toujours sans 
nouvelles de M. Ilusny-Bev. 



— - 2 — 

M. le Président rappelle le motif qui a fait renvoyer au 
20 septembre rouverlure de la session fixée dans l'origine 
au i8, et il explique que, la santé de M. Dumas ne lui 
permettant pas de se déplacer jusqu'à Breteuil, le Bureau 
a accepté Toffre de siéger dans une salle de l'Académie, 
pour que le Comité ne soit pas privé du précieux concours 
de M. Dumas. 

M. le Président donne la parole au Secrétaire pour rendre 
compte de la gestion du bureau du Comité et pour résumer 
la correspondance échangée dans le cours de Tannée. 

L'?: SKCRÉy^RE donne, d'abord lecture des trois lettres 
»•••••• *. • " • • .*• 

siH\£aîîlê&/nîent^0Bhéfô:j[)ar M. le Président: 



• • • 



• «toi 



• • • fc 






Cordoba, le 7 août 1882. 
* MONSIECR L^42mkH))ENT, 

C'est avec le plus grand regret que je me trouve empêché d'entre- 
prendre le voyage nécessaire pour pouvoir assister à la réunion pro- 
chaine du Comité international des Poids et JVlesures. 

Jusqu'au dernier moment, j'avais chéri quelques espérances de m'y 
trouver, mais il faut y renoncer. 

Veuillez agréer. Monsieur le Président, l'expression de ma considé- 
ration distinguée et de mon dévouement. 

Signé : B -A. Gould. 

A Monsieur le Géndrnl Ibanez, Président du Comité international 
des Poids et Mesures. 



Vienne, le i6 septembre 1882. 

Monsieur le Président, 

Je regrette vivement de devoir vous annoncer que l'état de ma 
santé ne me permet pas encore de me rendre à Paris, pour prendre 
part aux travaux de la réunion prochaine du Comité international des 



Poids et Mesures. Je (lt^lè{j:uo donc mon vole A M. le 1/ Hirsch, 
Membre et Secrétaire du Comité, qui a bien voulu en aca*pler la dé- 
légation. 

Agréez, Monsieur le Président et très honoré Colli^ue, rcxprcssiou 
de la considération la plus distini^utN' do votre tout dé\oué. 

Sijrné : J. IIkrr. 



A Monsieur le Génènd Ilnmez, Président du Coniiti^ intcrnalittntd 
des PoitU et Mesures, 



CarUkrona, \o \\ Aeptemlire iMNt. 

Mon Gknéral et très honoré Collègie, 

Je suis véritablement fâché de me trouver dans la nécessité de vous 
annoncer que ma santé n*a pas encore été assez rétablie pour me per- 
mettre de me rendre à Paris cette année. En \ous priant, mon 
Général, de vouloir bien communiquer à nos Collègues dans le Comité 
mon vif regret do me voir obligé de renoncer au plaisir de prendre 
part à leurs travaux, cette fois, je vous prie d*agréer Tassurance de 
ma haute considération et de mon sinc-ère dévouement . 

Signé : J. Wrkde. 



Le SEGRÉTÀiREy ne pouvant pas donner lecture de la tota- 
lité des nombreuses lettres reçues et écrites par le Bureau, 
croit devoir se borner à résumer, dans un ordre métho- 
dique, les principaux faits qui ont provoqué cette cor- 
respondance et à communiquer les pièces les plus impor- 
tantes. 

En ce qui concerne les publications, il rappelle que le 
Rapport spécial flnancier, contenant le budget de Tannée 
courante, a été adressé aux Gouvernements le 3o oc- 
tobre 1881. Le Rapport (général aux Gouvernements, mis 
en circulation, en épreuves, parmi les membres du Co- 
mité le 20 janvier 1882, est parvenu aux Ambassades el 



COMITÉ INTBKNATIUNAL UES l>()|l)S Kl MESURES 



PROCÈS-VEKHAIX DES SÉANCES DE 1882. 
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COMITÉ INTERNATIONAL 



DES POIDS ST HBSUBES. 



PROCÈS-VERBAUX 



SÉANCES DE ISS'?:' 




PARIS. 

UAUTIDËH-VILLÂRS, IMPRIMEUR-IJBKAIHK 



SUCCBSSEUn BK ITAI.LET-BA 



donc qu'il faudrail éviter de premlrc difecieiiieni la tleusUé J 
ries kilogrammes el se conlenler de la déterminer par cellH 
(les copeaux enlevés^ l'ajustage. 

M. Broch estime qu'il sérail cepeiidanl désirable del 
connaître exactement le volume ou la densité des kilo^ 
grammes, surtout parce qu'il faut espérer qu'oit parviendrai-fl 
à réaliser convenablement les pesées dans le vide; mais îîM 
croit que cette détermination devrait se faire sur les masse»] 
avant de leur l'aire suhir le dernier ajustage, 

M. DuxAs partage l'avis qu'on doit déterminer la densités 
de toutes les masses que M. Matlhej fournira; mais, un^ 
fois que les kilogrammes seront ajustés et comparés, il nffl 
faudra plus les plonger dans l'eau ni dans aucun liquide.T 
On ne doit plus y toucher. 

M. Stas fait observer que l'incertitude sur la densité, 
peut atteindrejusqu'à deux unités de la troisième décimaleSI 
peut avoir pour conséquence, dans la réduction au vide dtq 
poids du kilogramme, une erreur de o^e.ooS. 11 admet q 
l'on ne peut pas âtre absolument sur de rbomogénéité d 
la masse d'un étalon qui peut contenir des bulles, autaifl 
qu'il faudrait l'être pour pouvoir conclure de la densité dei 
copeaux à celle du kilogramme. Il demande donc que cette 
question complexe soit soigneusement étudiée, af 
pouvoir déterminer dans quelles conditions les massef 
doivent être remises, et, dans ce but, il propose que la dis-J 
cussion en soit renvoyée à une autre séance. 

Cette proposition a élé adoptée. 

Le SECRETAIRE reprend son résumé de la correspondance,V 
eu complétant les renseignements concernant les proto- 
types, par la lecture de la circulaire du 3o mai, annonçaay 
la remise des étalons comparés aux prototypes des Archive^ 
et du procès-verbal de celte remise {'). 



(') Voir dans le Pnpp 
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Ëiifiiiy le Bureau du (loniilé a t*c'liuu}j:é uu sujet de la 
livraison des prololypes une correspondanee avee la Léga- 
tion Argentine, don! M. Ilirscli donne lecture (*). 

En ce qui coneerne les instrunienls, r.*est le comparateur 
géodésique qui a surtout occupé le Bureau du (loniité. Con- 
formément à la mission qu'il avait reçue, le Bureau a adressé, 
en date du ^'i février, aux membres du (lomité une circu- 
laire accompagnée du pi^ojel définitif, élaboré par la Société 
genevoise (*). 

Une partie seulement des membres du t'omité, formant 
cependant la majorité, se sont prononcés en approuvant le 
projet qui leur avait été soumis, (lomme il est urgent de 
prendre, pendant la session actuelle, une décision définitive, 
M. Hirscli pense qu'il convient de mettre cette question à 
Tordre du jour d'une prodiaine séance, dans laquelle le 
Bureau soumettra au Comité un rapport spécial et des pro- 
positions. 

Le Comité se range à cet avis. 

Quant au comparateur universel, qui n'est toujours pas 
livré, il parait qu'il doit partir ces jours-ci de Vienne. M. le 
Directeur pourra donner des renseignements à cet égard 
dans son Rapport. 

Ënfm, pour la balance destinée aux pesées dans le vide, 
ilfaudrarenoncerày voir apporter les modifications néces- 
saires par le constructeur lui-même, dont l'état de santé 
ne lui permet plus de s'occuper de ces travaux. M. Foersler, 
qui s'est spécialement intéressé à cet instrument, a l'inten- 
tion de soumettre des propositions à cet égard à la Com- 
mission des Instruments et au Comité. 

PersonneL 
Le Bureau a reçu, il y a plusieurs mois, la démission de 



(') f^oir cet» IctlroH dans le Rapport aux (iouvcniements^ Alilioxv. 
(') l'oir dans le Rapport aux fiouvcrurnimt^^ Aniioxc. 



collôguc», (|ii'il c;ofivi(!iiilt'iiil de innciircT iiii Itiiroaii nilci- 
iinlionul un étalon géodésique en |>l4liiic, .1 ahandonné ce 
projet (lès (]uc, par la statistique dressée par lui, des appa- 
reils de base actuels et dont il a rendu compte dnns son 
Rapport de l'année dernière, il a dû se convaincre que la 
grande majorité de ces appareils sont munis de régies en 
fer DU en acier. Les mesures de bases qn'il a exécutées en 
Suisse au moyen de l'appareil Ibanez ont montré une telle 
supériorité quant à la précision, â ta Tacilité et à la rapi- 
dité des opérations, qu'on ne peul pas supposer que les 
appareils avec régies en plaline soient appelés dans 
l'avenir à l'emporter sur les autres. La solution recom- 
mandée par M. Broch, pour éviter la rouille, ne saurait 
être approuvée par personne de ceux qui connaissent la 
diversité extraordinaire des Termes, des dimensions et de 
la construction des règles géodésiques, surtout des règles 
bimétalliques; il faudrait une caisse spéciale pour chaque 
appareil. D'ailleurs, ce moyen serait absolument imprati- 
cable pour toutes les règles à bout, et enfin on perdrait 
ainsi, <) un haut degré, l'avantage principal, attaché à l'ob- 
servation dans un liquide, d'être assuré que la températtiM 
indiquée par les Ihermomètres est bien la véritable tempj 
rature moyenne de la règle. 

M. Stas voit des diriicultés dans l'emploi des builcd 
surtout pour les règles à deux métaux qui constituent q 
couple, comme celle de Itessel, qu'il a manipulée jadd 
Les huiles sont visqueuses, surtout à basse tcmpératuii 
En tous cas, il exclurait l'Iiuile de lin, dont il a été questicH 
car elle absorbe l'oxygène au point de se solidiTier; on I 
saurait songer qu'à l'huile d'olive, qu'il conviendrait a 
de décolorer, en la faisant passer sur un Ht de charbi 
animal desséché. 



M. Ibanez a fait, âplui 
on IV 1)1^ la 11 i la dôtermi 
l'emploi de l'Iiuile d'ol 



s reprises et tout dernièremenj 
in de la dilalalion de sa règldj 
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vénicnt, à rondilinn (in'oii isdlo les iniils an moyen de 
manchons. 

M. Dumas croit qn*on ponrrail aussi essayer île riinilt^ 
d'amandes donces, qni a Tavanta^e d'iMre pins llnide qne 
rimile d*olive el qni rancil heanconp moins. 

M. WiLD appelle l'attention dn Comité snrnne linile qne 
l'on extrait du pétrole dans le (Caucase, et qn'on ap|)elle 
aragosine» dans l'état purifié; elle est limpide comme Tean, 
elle n'a presque pas d'odeur, elle n'attaque pas le fer et 
elle reste liquide en tous cas jusqu'à — ui»'». M. Wild offre 
(l'envoyer un tonneau de rap:osine à Hreteuil pour (luon 
puisse l'essayer dans un comparatem*. 
• La discussion sur cette question dn li(|uide à employer 
est close et la Commission reste charfrée de continuer les 
études et de choisir enfin celui qni répondra le mieux aux 
conditions du prohlème. 

M. le Président met aux voix les conclusions du Happort, 
qui sont approuvées par tous les memhres présents, à 
l'exception de M. Broch, qui déclare s'ahstenir, sans vou- 
loir faire d'opposition à la résolution, attendu (pi'il se 
trouve être seul de son avis. 

M. HiRSCH, auquel M.lïerr a délégué sa voix, croit devoir 
constater que celui-ci, après avoir examiné le projet, l'a 
pleinement approuvé. 

En conséquence de ce vole, le Bureau du (Comité est 
chargé de conclure avec la Société genevoise le contrat 
qui vient d'être approuvé. 

M. le Directeur du Bureau international est chargé de 
faire exécutera forfait, d'ici au i*** avril iS83, les fondations 
du comparateur géodésique, d'après le système employé 
pour le comparateur Wrede, et pour les détails desquelles 
il s'entendra avec la Société g(Mievoise. 



M. FoERSTER \\l If /{apport si>i>-<iiil di' In C-iniininsiun . 
Comptes et des Finances : 

I-a Commission des Compfos et des Finances, composée de MM. Stas, j 
Kruapér et Foerster, a nommé M. Slas Président, cl M. Foerster rap- .1 
porteur. 

Elle a examiné les comptes du Bureau pour l'année iS8i. Âpres I 
a'étre convaincue que les comptes sont établis avec une parfaite régu- 
larité et que toutes les dépenses sont justifiées par les pièces à l'appui, 
la Commission propose au Comité d'approuver les comptes rie i88r et 
de donner décharge pleine et entière au Directeur. 

La tadie de votre Commission a été sensiblement facililée par la 
clarté et l'ordre que M. le Directeur a introduits daus le système assez 
compliqué de la comptabilité du Bureau. 

Quant à la situation financière du Bureau, la Commission, en l'exa- 
minant en commun avec M. Brocli, a trouvé pour ios trois cluqiilres 
principaux l'état suivant ('], 



I. — Frais d'établissement. 

Total des actifs au commencement del'annéu r, 

1881 i8J30,î5 

Recettes en 1881, contenant la contribution 

d'entrée de la Serbie 339,10 

Dépenses en 1881 pour l'achèvement des 

plans détaillés des bâtiments 400, uu 

Donc total des actifs au commencement do 

l'année 1882 .i989i,45 

La translation déQnitive de la contribution d'entrée de la Serbie 
aux recettes du Compte 1 nous semble répondre le mieux au texte de 
l'art. 11 do la Convention, qui dit que de telles contributions extra- 
ordinaires seront affectées à l'amélioration du matériel scientilique du 
Bureau. 

Dans le cours de l'année iSSa, jusqu'à l'époque actuelle, aucune 
recette n'a eu lieu et aucune dépense n'a été faite sur le compte des 



(') ro,V. pour l ,i,inoe pi^cédenle, P™, 



J 
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frais d'établissement; mais, dans les derniers mois de cette année, on 
aura à payer à peu près 25ooo''^ pour le comparateur universel et son 
montage, ensuite un premier versement de loooo''' pour le compara- 
teur géodésique, les frais des fondations et piliers de cet instrument, 
et dans l'année suivante i4ooo^' pour ce môme comparateur. 

II. — Frais des prototypes, étalons et témoins. 

fr 

Total des actifs au commencement de l'année i88r.. . 6148,40 
Dépenses en 1881 pour l'étalon type III, ainsi que 
pour divers échantillons de matière et pour des frais 
d'expériences 12887,30 

Les dépenses ont donc dépassé les actifs de 6638,90 

Comme les actifs sur ce compte contiennent encore 
la contribution arriérée de la Turquie, montant à 
55 lo^*", on a été forcé, pour remplir cette lacune et 
pour couvrir en môme temps le déficit de 6638^' ,90, ^^ 

à emprunter au Compte I la somme de 12148 ,90 

La contribution extraordinaire de 6oooo'^ demandée aux Gouver- 
nements contractants sur la base de l'art. 21 du Règlement, est en 
partie destinée, comme il a été expliqué dans la séance du 3 octobre 
1881 {Procès-Verbaux, p. 26), à couvrir définitivement le déficit de 
6638^"', 90, évalué dans ladite séance approximativement à 7000'", qui 
restaient à. payer à M. Matthey. 

Dans le cours de l'année 1882 jusqu'à l'époque actuelle, on n'a dé- 
pensée sur le Compte II que 160''" pour des supports et boîtes conte- 
nant des étalons et témoins. On a emprunté cet argent de môme provi- 
soirement au Compte I. 

III. — Frais annuels. 

Les recettes en 1881 se composent des sommes suivantes : 

f 

fr 

Contribution ordinaire pour 1881.. 100000,00 
Contribution supplémentaire des 

États-Unis 2339,00 

Intérêts bonifiés 932,65 

'- fr 

TOTAI 103271,65 



Mais ce total de recettes n'a pas été ^^H 
disponible pour les dépenses clo ^H 
1881, les arriérés do contributions ^H 
pour cette année montant à 18916,0» ^H 


De sorte qu'en vérité les recettes 


^1 

4 > 4-^45 fl 
aî584,7»- J 


Les dépenses ordinaires.pour l'exer- 




Dyadonceuàlalinde l'année 1881 


Comme d'ailleurs au commence- 
ment de l'année 188 1 le Compte ID 
devait déjà au Compl* I la somme 


Le total de l'insuffisance sur II- 
Compte III, qui était ii couvrir par 
unemprunt au Complo I, aété de. . 

Par les emprunts des Comptes II et III au Compte I, 
toUl à 38875'',o5, l'actif de ce dernier compte était rédu 
l'année 1881, à io22o''",4o, qui représentait à celte 
total disponible pour les besoins du Bureau inlernalional 

Les arriérés des contributions sur le Compte III à la fin 


montant ea ^H 

t, à la fin de H 
pûque l'actif ^M 

il)4î8% H 

18916,00 H 

38344,00 fl 
438S4,oo H 


Comme ensuite les arriérés des contributions pour 
l'exercice de 1881 et sur le Compte III ont atteint la 

Le total des arriérés sur ce compte à la fin de l'année 
1881 aété 

En ajoutant a cette somme la somme analogue sur le 
Compte n, c'est-à-dire 55io", on trouve, comme 
total des arriérés à la fin de l'année 1881 

La Turquie y participe avec 33649^'', 00, 


(1) Ca damier chiffre a da être corrigé de ,<■ h ca.rso d'un 
duile dans le Rapport de iSSa. 


iTreur intro- ^H 
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A cette même époque, il se trouvait entre nos mains, comme an- 
ticipation des contributions annuelles pour i88a, un ^ 
payement de l'Espagne montant à i i55,oo 

Et un payement de la Serbie montant à 678,00 

En TOTAL 1733,00 

Cette somme a été réservée pour l'exercice de 1882. 

La comparaison de la prévision approximative établie dans la session 
précédente, avec les dépenses réellement faites dans l'exercice de 1881 , 
est la suivante : 

i881. 



A... 
B. 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
10. 
11. 
12. 
13, 
14 
13. 



C. 



Total. 



Prévision. 


Dépense. 


En plus. 


En moins. 


fr 


fr 


fr 


fr 


82000 


30907,10 




1092,90 


9200 


9200 






53oo 


7386,73 


2086,73 




3ooo 


2379,83 




620,17 


8000 


8198,95 


198,95 




3ooo 


3358,10 


358,10 




2000 


20i3,3o 


i3,3o 




25oo 


881, 65 




1618,35 


2000 


2238, 80 


238, 80 




1600 


1964,65 


364 ,65 




i5oo 


6o5,45 




894,55 


420 


414,95 




5,o5 


5oo 


441,55 




58,45 


600 


584,35 




i5-,65 


lOOOO 


6000 




4000,00 


600 


636, 80 


36, 80 




6000 


6000 






11780 


5284,89 




6495 , 1 I 




3297,33 


14800,23 


I 00000 


88497,10 


En moins.. 


II 502,90 



Le seul excédent de dépense considérable que ce Tableau contient, 
savoir le poste B] pour l'entretien des bâtiments, est expliqué par 
l'extension imprévue qu'il a fallu donner à quelques réparations des 
bâtiments. 

Les excédents de la prévision par rapport aux dépenses sous B? et 
Bu s'expliquent, pour B7, par un changement de système quant à 



l'usiige du cliiiiitTiig 
par uae niodiQcatioi 



(le pn'tision ut du la ylacc el , 
adopico plus lard dans la marclio ' 



Dans lo cours de l'aniice iSH'i, tuutos les uuiilrlbu lions 
et leurs arriérée ont été payés, il la seule exception de 
celles delflTuniuie, qui avait à payer pour rSHila somme 



Ou Ire les ancioi 
ment ion oês c 



s arriérés sur les (>>mpl*s II el 111, déjà 
■dessus, montant à 



C'est-à-dire en total.. 



La somme des receltes a été en iSSa en contribulions 
sur le Compte 111, y compris les anticipations men- 
tionnées ci-dessus et réservées pour l'exercice T88a 
(1733''), aijisi que les arriérés des contributions 
annuelles 

En intérêts Luuifiés, d'après les premiers comptes. . 

Eu total 



io^SoB,on 
51,7(1 



Ou a à l'époque actuelle (■"'' seplembre iHSi) un 
actif total de 

Dont il faut déduite lu tulal des dépenses faites [dès 
le commencement de 18B2 jusqu'à cette époque), et 
qui se composent, pour le Compte HI, ,^ 

de KiG" , 89 

El pour le Cojnpte 11, de iGo.oo 

En total 

De sorte qu'actuellement le Bureau dis- 
pose d'une somme de 



Î7li5a,3i. 



En combinant avec lo cliitTru donné ci-dessus, pour les dépenses 
déjà faites en 1882 sur le Compte 111, l'évaluation des dépenses qui 
•restant encore à faire dans les quatre derniers mois de celle année, 
nous avons la comparaison suivante des prévisions établies pour cel 
PMrcice dans notre session précédente a\ec les doj>eiises réelles ou 
très probables. 
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A... 

B. 1 

2, 

H. 

i, 

;>. 

(). 

7, 

8 

9. 

10 

11. 

12 

13. 

H 

C. .. 
D... 



rr 

35(KM) 
9'2<M> 
()(MH> 
I(MM) 
5<MM> 

iSoo 

I J(M) 
I2(M> 
'i(MM> 
|(>0<> 
l(NM> 

ii5 

Goo 

lOOOf» 

(km» 

(mkk) 

11485 



Total looooo 



I)t*pent4>. 
fr 
3'>i:3 

9-inu 

•A\m 

IhYa 

•ir>88 
r,3> 

•ji>58 
««79 

()5'io 

fMKM) 

11087 

917 iJ 



Kii plii». 
fr 



ii8(; 
1188 

558 



hii iiKiiii». 
fr 



i il M> 



5r.î 

'il 

57i 



97 



3891 
En moins.. . 



I 

47" 



5398 

1 i 1 5 1 

8257 



Les différences plus considérables entre les prévisions et les dépenses 
de ce Tableau s^expliquent pour Bs par les remarques (|uc nous avons 
faites ci-dessus sur l'excédent des dépenses pour Bj dans Tcxercice 
1881, pour B3 et B^ par une translation des dépenses prévues sous B^ 
pour le renouvellement des piliers du comparateur Wredo^ à Bj, 
c'est-à-dire au compte de l'entretien des appareils fixes, ainsi (|ue par 
le délai survenu dans la livraison de quelques instruments auxiliaires. 

Si Ton ajoute au total des recettes indiquées ci-dessus pour le 
Compte III de Tcxercice 1882 encore 1000'', représentant à j)eu près 
les intérêts qui probablement seront encore boniGés pendant cet exer- 
cice, et si Ton compare le total ainsi trouvé de 104859'' avec le total 
des dépenses, établi dans le Tabfeau précédent, c'est-à-dire 9I743'^ 
on voit qu'à la fin de l'année 1 882 il y aura très probablement sur le 
Compte III un actif do i3 i iG''', i\u\ se compose en grande partie d'un 
surplus des recettes de cette anné<*, dû au payement des arriérés des 
contributions de l'exercice préc(''dent et de la contribution supplémen- 
taire des États-Unis. 

Cet actif servira à rendre aussitôt une partie de la somme (Mnpruntéo 
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au Compte I, de î^)rte que cet emprunt descendra de 26 126^*^ à i36io^'. 
Enfin, pour Tannée i883, d'après l'état des travaux et du matériel, 
et d'après tous les renseignements donnés à la Commission par M. le 
Directeur, la prévision approximative des frais annuels sera la sui- 
vante : 



I8H3. 



Directeur 6600'^^ 

Adjoints 8000 

_ . , Aides loooo \ « fr 

A. Tra.tements. < j,.^„i^i^„ 3^J 3aooo 

Garçons 36oo 

Concierge 240 

B. Frais généraux d'administration : 

i. Indemnités pour des savants et artistes 

chargés de travaux spéciaux 9200 

2. Entretien des bâtiments et du mobilier (*). 7000 

3. » des machines et appareils fixes. . i5oo 

4. Achat et entretien des instruments (*). . 8000 

5. Frais d'atelier. 2000 

6. » de laboratoire 2000 

7. Frais de chauffage de précision et de la 

fabrication de la glace 600 

8. Frais de chauffage ordinaire 25oo 

9. » d'éclairage 1900 

10. Concession d'eau 700 

11 . Prime d'assurance 4 15 

12. Frais de bureau 600 

13. Bibliothèque 3ooo 

li. Frais d'impression et de publications. . 12000 

li>. » de secrétariat du Comité 600 

C. Indemnité pour le Secrétaire du Comité 6000 

D. Frais divers et imprévus, y compris les 

arriérés probables des contributions 9985 

Total looooo^'" 



MOYRNNE 

de 
1881 et 1882. 



33190'' 



9200 
7043 
2432 

5o88 

3475 
23 5 1 

758 

2398 

1922 

616 

4i5 

569 

592 

7765 

618 

6000 

5686 



(*) Y compris 2000'' pour armoires de lu bibliolhèqiie. 

(*) Y compris 4260^' aux frères Bruiiner, et iSgo^' pour un vase en platine. 
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Les dé{>cnses plus considérables pour la l)il>li(itl)è()U(*, pré\ues dans 
ce Tableau (sous B13), s'expliquent par le fail qu'il est devenu néa^s- 
saire de pourvoir à la reliure d'un cerlain nombre de livres envoyés 
au Bureau ou achetés par lui. 

Outre cela, la grande restriction (jue le Coniilé jus<iu*à présent 
s'était imposée dans l'achat de livres pour le Bureau, en vue de dé- 
penses plus urgentes, a eu pour consécpience (prenfui il est devenu 
indispensable pour le service d'acheter (|uel(|ues collections plus con- 
sidérables de livres spéciaux. 

La somme prévue pour les frais de publications se justifie [uir l'in- 
tention de publier le second Volume des Mémoires et Travaux dans 
le courant do l'année suivante. 

Dans l'état des choses, exposé ci-dessus, il est encore indispensable, 
comme M. le Directeur le demande, de |K)rter le budget des contri- 
butions annuelles pour i883 à Iooooo^^ 

Même, si tous les arriérés rentraient dans un bref délai, il ne serait 
pas possible d'en profiter aussitôt pour la diminution du budget an- 
nuel, car une grande partie des arriérés devraient avant tout être 
destinés à restituer les emprunts des Comptes II et III au Compte I ; 
une autre partie devrait être retenue nécessairement pour établir un 
petit fonds de réserve, dont les expériences pénibles des années |>assées 
ont démontré la nécessité pour une administration qui est obligée, par 
la nature des choses, de compter avec une rentrée irrégulière de ses 
ressources, et qui néanmoins doit maintenir la continuité d'un service 
compliqué, demandant un personnel responsable et bien exercé et 
doué en partie de hautes ({ualités scientifiques. 

Signé : J.-S. Stas. Signé : W. Foerster. 

A a première conclusion du Rapport proposant d*ap^ 
prouver les comptes de 1881 et de donner décharge pleine 
et entière au Directeur est adoptée à l'unanimité. 

Le Comité approuve également à l'unanimité la propo- 
sition du Directeur du Bureau y appuyée par la Commission 
des Finances, de porter le budget de l'année i883 û la 
somme de cent mille francs. 

Le Bureau du Comité est (•Iiarj::r de» |)résenler aux Étals 
coiilraclants, coinnio les auuées précédentes, ini Uapporl 
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spëdal sur lu siiiiaiioii liiiauciéi-<-MlLi lîiii'eaii inlonia 
(oiiletiuiil le TEii)leau des conliiliutions pour l'ex 
(le i883, aiiist (|iie (le la conlributiori oxtraoïdiiiaire, a 
iioncée aux llaiils Giiuveniemeiils par la Circulaire i 

1-2 avril iSSa. 



M. HiRsr.u a la parolo poiu' (loiiiici' locliirc de; l'exposé 



anl : 



Miainn fin sujet île ri-xàcutinii dr t<i diyii'sitinii de l'iiil. (i, nllnèa 6iJ 
de In Cnnvenlioii dit Mi'-tir, cmceinimt la vi'iipciithm des 
et échelles île prc'cîsion pniiv les ëtnblisscmcnls pidilîcs ou f 
imrliciUicrs. 

L'art. 6 de la Convention du Mètre comprcnH, parmi les attributi()^ 
du Bureau internalionai &QS Poids et Mesures, sous le chilTre 6 ; 

■ La coraparaisoQ des étalons et éclielien de précision dont la véril 
cation serait demdudée, soit par des Guuvernei)ionts, soit par d 
ciétéa savantes, soit ni&me par des artistes et des savants, a 

Le moment nous semble venu de réaliser ou du moins de pr 
l'exécution de cette diâposiiion ; cai", s'il est vrai que nous oe p 
dons pns encore les nouveaux prototypes dâUnitifs des unités mé- 
Lrii[ues, nous connaissons actuellement, par la comparaison du mètre I, 
et du kilogramme Kj avec les anciens prototypes des Archives, la 
définition des unités métm|ues avec une exactitude suffisante pour 
rendre, dès à présent, aux scicfices et aux arts de précision le service 
considérable qui résultera pour eux de la possibilité d'obtenir sans 
difliculté la vérification des étalons, échelles et instruments auxiliaires 
de précision. 
^ D'un autre côté, le 'Bureau iutcmalionat est suffisamment outillé 
jiour entreprendre cette partie de sa tâche. Il esl vrai qu'un des prrn< 
cipaux instruments qui doit servir aux comparaisons des étalons non 
métriques et des échelles divisées n'est pas encore en noire possession; 
■nais nous savons qu'il est terminé et qu'il doit être expédié ces jours-cî ; 
on est donc fondé d'espérer que, dans quelques mois d'ici, cet impor- 
tent instrument sera monté et étudié. Or, comme la publîiation des 
Pmcèi-ferlitiuj: qui rendront compte des décisions du Comité n'a lieu 
également que dans quelques mois, le comiiarotenr universel pourra 
Atre en runctiou à la même époque. Dn reste, on peut laisser au 
flurrau du Cuniilé le soin do choisir le moment opportun pour Taire 



J 
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les publicalions si)éciales destinées à porter lo règlement concernant 
ces comparaisons à la connaissance des intéressés; mais il convient 
que le Comité profite de sa session actuelle pour arrêter dès à présent 
ce Règlement, afm qu'il puisse prendre efFet lo plus tôt possible. 

Le moment nous semble particulièrement opportun |)our occuper 
le Bureau de cette partie de Sii mission; car les travaux préparatoires 
se trouvent terminés pour la plus p:rdnde partie, et, d'un autre côté, 
nous ne pouvons attendre que dans un ou deux ans la livraison des 
nouveaux étalons et, par conséquent, le commencement du grand tra- 
vail de leur comparaison et \énTication. 

L'opportunité de réaliser la disposition de la Convention dont il 
s'agit étant reconnue, nous estimons q\i*il serait utile et conforme à 
Tesprit qui a dicté son introduction parmi les attributions du Bureau 
international, de ne pas borner aux seuls étalons de longueur et de 
l>oids le service que celui-ci peut rendre aux sciences, mais de l'étendre 
aussi aux principaux instruments auxiliaires de la métrologie, savoir 
aux thermomètres et aux baromètres de précision. Nous rendrions ainsi 
non seulement à la métrologie, mais aux sciences physiques et chi- 
miques en général, un important service, pour Ie(|uel notre établisse- 
ment de Breteuil possède toutes les installations et appareils néces- 
saires. 

En élaborant le projet de Règlement concernant ce service, il faudrait, 
nous semble-t-il, partir du principe (pie le Bureau international doit 
vérifier uniquement des étalons de haute précision, et que, dans ce but, 
il faudrait définir étroitement les conditions que les étalons et instru- 
ments doivent remplir, plutôt que d'écarter les demandes do vérifica- 
tion pour des étalons ordinaires, en fixant des taxes élevées pour les 
comparaisons. Il va sans dire que, pour les Gouvernements des pays 
contractants, tous ces travaux de notre Bureau seront gratuits; mais 
|)our les établissements scientifiques, les sociétés- savantes, les ar- 
tistes et les savants, il faudrait, en renonçant à demander intégrale- 
ment l'équivalent, en argent, du travail qui sera fourni par le Bureau, 
se contenter de fixer des taxes assez inodi(|ucs pour rendre cet avan- 
tage accessible à un grand nombre de savants et d'artistes. 

Le Comité, en approuvant 4a |)roposition do M. llirscli, 
décide qu'il y aura lieu d'organiser le plus lot possible, 
conformément au paragraphe G de l'article G de la (Conven- 
tion du Mètre, « la comparaison des étalons et échelles de 
précision dont la vérification serait demandée, soit par des 
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Gouvernements, soit par des Sociétés savantes, soit même 
par des artistes et des savants. » 

Ensuite M. Hirsch communique le projet de règlement 
qu'il a élaboré et qu'il désire voir soumis à l'examen d'une 
Commission spéciale, étant donnée l'importance de la ques- 
tion. 

M. le Président désigne pour faire partie de cette Com- 
mission MM. Broch, Foerster, Hirsch, Kruspër et Wild, et 
prie la Commission de faire son rapport, si possible, dans 
la prochaine séance. 

M. le Président convoquera à domicile les membres du 
Comité, dès que la Commission des Instruments et des 
Travaux sera prête à déposer son rapport. 

La séance est levée à 6^. 
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PROCÈS-VERBAL 



DE LA TROISIEME SEANCE, 



TV.^VF. AV BIREAr INTKRNATIOMAL DKS POIOR T.T MKM-RI>, 



Mardi 3 octobre i8Hj. 



PRÉSIDENCE DE M. IRANEZ. 



Étaient présents : 

MM. Broch, Foerster, <iovi, IFiRsai, dk Krisp^r, Stas kt 

WiLD. 

La séance est oiiverle à p^So"*. 

Le Secrétaire donne lecture du procès-verbal de la der- 
nière séance. 

M. Brogh présente, sur son vole émis dans la dernière 
séance au sujet du comparateur géodésique, quelques 
explications dont il est tenu compte] séance tenante; il 
expose que son opposition se borne uniquement au clioix 
de la règle normale en fer et que,j)our tout [le reste, il 
approuve le comparateur géodésique. 

M. WiLD indique également, 'au 'sujet de la rago- 
sine, quelques rectifications de Métail dont il est tenu 
compte. 



J,e Sechëtaihe coin m uni que doux lettres que le Bureau u 
écrites on exécution îles ilécisions prises dans la dernière 

séance : d'iil>Dril relie ailresséo ii l'Viubassaile turque. 



Moss 




U Conrérence di(>ioni.-itiquë de 1S7J a dési^iiâ M. llusriy-Bey o 
un des quatorze Membrc-s du Comili- inlcrnulîjjnal des Poids e 
sures, institué par la Oonventiou du .Mélre. 

M. lIiisny'Bey a accepté sa iiumination et a exercé ses fonclîaft 
pendant la première session du Corailo en 1S75. Depuis lors, il n'a 
non seuloment plus pris part â aucune des sessions régiemeulaires 
qui ont eu lieu toas les ans à Paris, mais il n'a répondu à aucune des 
communications oHlcielles que le Bureau du Comilâ a continué à lui 
envoyer régulièrement à l'adresse primitivement donnée, c'esl-à-djre 
à l'École Militaire de Constantinople. En résumé, M. Husny-Bey n'a 
plus donné signe de vie depuis sept ans. 

Cette situation présente de graves inconvénients pour l'accomplis- 
sement régulier des fonctions du Comité international. Non seulemenl 
celui-ci se trouve privé du concours de M. Husny-Bey, mais sa qualité 
de Menibre latent augmente naturellement le chiffre de la majorité 
exigée par la Convention, pour que les décisions du Comité soient 
valables, et contribue ainsi, d'une manière ivermanenie, à exposer le 
Comité è. se trouver dans l'impossibilité de délibérer. 

Pour ces raisons, le Comité a résolu de recourir à l'obligeance de 
Votre Excellence, pour savoir quelles sont la position et l'adresse 
actuelles de M, IIusnyBey, et s'il est en mesure de rester membre 
effectif du Comité ou si celui-ci doit le considérer comme démis- 
sionnaire. 

En remerciant Votre Excellence des renseignements qu'elle voudn 
bien nous faire parvenir à Madrid, nous avons l'Iionncur, Monsieur 
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rAnibassiideiir. de \ous présenter l'oxprossion de noire luniito consi- 
dération. 

Le Président, 

Sij^né : («■' Ibanez. 
Le SecrctairCy 

Signé : \y Ad. IIirscii. 

j4 Son Exvcllrnct'j Monsieur Jissnd Pnchn, Ambassadeur de. Sa 
Majrsté Ir Sultan, h Paris. 

Ensuite la lettre à M. Marek, pour lui annoncer, dans les 
termes suivants, racceptalion de sa démission : 

COMITÉ INTERNATIONAL DES POIDS ET MESIRES. 

Paris, le 28 S(*ptonibrc i88j. 
MONSIRI'R, 

I^ (Comité internalional des Poids et Mesures a décidé, dans sa 
séance du 27 septembre, d^acccpter la démission des fonctions d'adjoint 
du Bureau international des Poids et Mesures, (pie vous avez offerte 
au Président par votre lettre du i" juillet dernier. I^ Comité regrette 
cette résolution, qui vous est imposée par des considérations purement 
personnelles, d'autant plus qu'il apprécie hautement les éminents ser- 
vices que vous avez rendus au Bureau internalional par vos nombreux 
et beaux travaux d'observation et de calcul, et par les constructions 
ingénieuses que vous avez imaginées pour plusieurs des instruments 
dont notre établissement a été doté. 

Le Comité espère que vous pourrez remplir la promesse de terminer 
entièrement pour l'impression, d'ici au mois de janvier prochain, la 
rédaction de tous les travaux que vous avez exécutés au Bureau, et il 
nous a chargé de vous adresser ses remerciements pour la manière 
consciencieuse et distinguée dont vous vous êtes acquitté de vos fonctions. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de notre parfaite considération . 

Le Prf'sfdrnf, 

Signé : fi"' Iba.nez. 
Le Secrctairr, 

Signé : lY Ad. IIirscii. 

j4 Monsieur Marvk^ Adjoint du Bureau international des Poids et 
Mesures, h Breteuil. 



M. |p Président invite la Co. 
h-s Ti-fi\-aii,i- L) préscnlcr snii Happorl. 



M. Govi tirtiiiie lecliirc ilii Hiipjiorl siiivanl : 
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Rapport de la Commission des Bâtiments, des Instruments 
et des Travaux. 

La Commission des Bâtiments, des Instruments vl des Travaux, 
composée de MM, Brocli, Govi, Hirscli et Wild, après a'étre constituée, 
en nommant M. Wild, Piéxitleni, et M. Govi, Ra/i/mneiir, s'est rfiunie 
A plusieurs reprises, lantùt au Bureau international (à Sèvres), tanlât 
à Paris; à la suite li'un o\amen détaillé des Bâiiraonis et des In- 
struments, et après mûre discussion des diiïérentes questions à exa- 
miner, elle a formulé les conclusions qui vont Hre csposées dans la 
lia pport 'suivant ■ 

Bâtimenta. 

Les bâtiments du Bureau n'ont eu à subir i[ue do légères répara- 
tions pondant l'année qui vient de s'écouler. 

Toutes les fenêtres de l'Observatoire, deux seules exceptées, ont 
été formées avec des grilles, Los deux qui n'en ont pas encore seront 
munies à leur tour de grilles tournantes, afin de pouvoir les ouvrir 
quand d faudra mtruduirc dans l'établissement des appareils trop 
tolummeui pour qu on les puisae faire passer facilement par les cou- 
loirs Le>i grilles tournantes, de même que la porte d'entrée, seront 
fermées avec dea serrures de sûreté, et l'on y adaptera des appareils 
avertisseursélectnques 

11 est à désirer que, d'après les indications données par M. Marck, 
on sépare par une cloison la partie du bâtiment où se trouvent tes 
balances d'avec les autres pièces oii la poussière est beaucoup moins 
à redouter. Il sera même utile de cloisonner plus tard de la mémo 
manière l'entrée de l'escalier qui donne accès dans les combles. 

On a refait la toiture du petit pavillon des communs occupé par 
M. Benoit, et reconstruit les piliers qui supportent le comparateur 
pour la mesure de la dilatation. Les anciens piliers éprouvaient depuis 
quelque temps des mouvements irréguliers et continus, qui déplacaieat 
sans cesse les axes des microscopes. On a donc creusé le sol de la 
salle n° 2, à quatre mètres de profondeur, on y a dépD.'îé une couche 
épaisse de sable, à laquelle on a superposé du béton simple d abord, 



puis des masses en béton aggloméré, sur lesijiiilk'!; rcpuAciil k's piliera 
en pierre de IJaig qui portent les microscopes, et les deux autres piliera 
soutenant le pont en fer, sur lcs<]uels glisse le ciiariot avec les au^ 
et les mètres. Ces deux couples do piliers sont ainsi indépendants loa 
uns des autres; ils n'éprouvent plus de déplace mcnl, et les mou ve- 
inents du lourd cliariot n'agissent en aucune Tacon sur la ligne de visée 
des microscopes. 

En profitant du petit couloir i]ui longe le côté sud de la salle n" i, 
on y a installé la cijaudière à vapeur i^iie M. Uuluz a\ail construite 
pour le lliermomètre à air. Celte chaudière se trouve ainsi isolée des 
instruments, et son fourneau ne peut plus causer do graves perturba- 
tions dans la température des salles. 

Les caveauï destinés & la conservation des étalons nationaux et 
des prototypes internationaux paraissent être maintenant dans un 
état de siccité suffisanle pour permettre d'y placer les objets qui 
doivent y être enfermés. Il est vrai que, au pied de l'escalier et 
jusqu'au seuil du caveau lu plus bas, nous avons trouvé encore 
une petite quantité d'eau; mais, quand même elle ne serait pas un 
fait accidentel, sa présence ne pourrait nuire en aucune façon aux 
prototypes qu'on enfermerait dans la crypte étanche, à température 
invariable. 

Votre Commission est d'avis qu'il serait bon de placer quelques 
thermomètres à uinxlma et à luiirinni dans chacun di'S deu\ caveaux> 
de même que dans les sous-sols des salles oCi se trouvent les prolon- 
gunents des piliers et leurs fondations. Les indicatiuns de ces instru- 
ments, relovées périodiquement, pourraient fournirdes renseignements 
fort Utiles et montrer dans quelles limites on peut compter sur la 
constance de la température dans ces parties de l'édillce. 

Apres y aïoir placé les thermomètres à miiximn et à iirinîmii , les 
caveaux seroul fermés, comme ils devront l'f^tre toujours quand un y 
aura déposé les protoivpes. 

Bililiotlièqne. 

Le temps est enfin venu du songer si^ricu^mcnt ti adapter ta grande 
salle des Conférences on lilbliotlièque. Nous croyons que l'on pourra 
s'entendre, à cet effet, avec M. Perrier peur avoir lu dessin des boi- 
series et de la galerie qui doit partager en deux étages la hauteur do 
la salle. 
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Voici qudlo est la disposilion adoptéi' par M. l'ernet pour vel in- 
strument : 

La vapeor d'eau, eti^endréo dans ia cimiidiéro extérieure, est 
ameuée par un tuyau en plomb dans uno largo cuve pleine d'eau qu'elle 
doit cutretenir h une température à peu prèà cunstante. Dans l'eau de 
culUi cuve plonge une seconde petite chaudière contenant lo liijuide 
qui doit servir à donner leâ différentes tempé:atures fixes pour le 
Ihermomètre â air. Ce liquide bouillant sous la pression liaromëtriquo 
actuelle, ou sous une pression iJ4tenninéa urtiriciellement, donne des 
vapeurs qui distillent dans un récipient d'où elles sont ramenées à 
l'état liquide dans la chaudière. C'est là ce que les ctiimistes appellent un 
appareil â distillation continue, qui permet d'entretenir la température 
parfaitement constante, parce que c'est toujours le même liquide qui, 
par son ébullilion, se vaporise cl va chaulTer le thermomètre. 
M. Peniot a obtenu d'excellents résultais en distillant ainsi de l'étber 
(35", 5); il essaye à présent l'alcool métiiylique (W.j), il compte 
employer également l'alcool absolu [78°, 3), etc., pour avoir do la 
sorte plusieurs points de repère fixes de l'éctielie du lliormomètre. 
L'étuve, on chambre à vapeur, dans laquelle se trouve le récipient du 
thermomètre à air, contient en môme temps trois thermomètres à 
mercure parfaitement étudiés, que la vapeur environne sur toute leur 
lou^ueur et qui sont destinés à établir la comparaison entre les dila- 
tations de l'air et les dilatations apparentes du mercure dans les diffé- 
rentes espèces de verre. Toutes les modifications faites à l'ancif 
appareil do M, Golaz ont été exécutées dans les ateliers du bureau. ] 
En ayant recours à différents liquides, dont le point d'ébullition a 
parfaitement fixe, M. Pernel espère pouvoir conserver une mâme U 
pérature ù un ou deux centièmes de dejîré près, pendant plus d'é 
quart d'iieurc, comme il a déjà pu l'obtenir avec In vapeur d'étbs 
c'est-à-dire pendant le temps nécessaire pour exécuter 1 
mesure m ano met ri que. 

Le réservoir en platine irJdli' pour le thermomètre à air, qi 
{]& SB procurer en 1B83, sera acheté dans le courant de l'année f 
chaîne. Le tube mince, mais non capillaire, qui doit mettre en ( 
muniealion te réservoir à air avec le manomètre, sera aussi court qm 
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[lossiiilp i?( miiiiilL'tiu ù mil' lompi^raluri' r-unslanii-. Un iirliiiiic sjM'fijil 
jiernititlra également ilY-saluer a\ec an.'nz d'iiaclilmlG In lemiiérnUirp 
de l'air compris d uns la purlton ilu miinunièire, qu'un poiirruitupprlrr 
la cuveUo à mesure. 

M. l'ernol a é;;alomenl imagini; et con^lri 
diâlillalioii continue ealièrernent en verre. |iu 
dualioD du lliermomètre électrique. 

Malheureusement, ded deuils domcstii^ueis i 
H. Pernet n'e^t pas encore com[ilolement ren 
donner suite à ces éludes, qu'il avail si bien commenaks. 

La salle n" I, uii se trouvent mainlunant les dilT^rente» (larties du 
lliermomètre à air, élant desliiiée à recevoir lo ct"ii//eimKiir géodéiù/ut, 
il faut qu'avanl le i" mars i883 toutes ces pièces {cliaudière, inano- 
mèlre, etc. ) soient traiisporli5es dans la Sfille princi(iale du Cnliinet de 
Physique. 

M. Marek a plaça provisoiremcnl dans cette mCmo salle n" I le 
modèle d'un inslrument destiné â faire circuler rapidemeoi l'oau à 
différentes températures autour dos llierinoraèlres â étalonner. Cet 
instrument consislo en une pom|>e à va|)cur, dont le tiroir de distri- 
bution est réglé par un pendule assez lourd qui détermine l'isocliro- 
nismo presque parfait de l'introduction de la vupeuret par conséquent 
des mouvements du liquide. 



COUIMHATELU ItlllWliH. 

Ce grand ïnstrunMwl, qui n'a pas cessé do fonulionnor dopuis noire 
dernière visite, conserve loujaars lu mâme pn5cisiun et doiitio entre les 
mains de M, Pernet d'excellents résultaU. Pour snppléer pendant 1rs 
mois d'Iiivcr â l'insunisance de l'éclairage alniospliéiiqueii de certaines 
heures, on a clierclié â y employer la lumière du <;aï, prise en dehors 
do la salle sur le |>alier de l'escalier des ca*eaux. Deux tubes, boudiés 
|«r des plaques de verre épaisses, donnent accès ù deux faisceaux de 
rayons, qui proviennent des becs A gaz extérieurs et vont tomber sur 
deux larges lentilles, destinées A concentrer la lumière sur les miroirs 
des inicroscopes; Les essais qu'on a pu faire iki ce mode d'cclairaj^e lui 
BOiil assez favorabli-a, quoique lu lumière du jour mérite encore lu 
préférence. 

Alin de pouvoir reprendre l'étude des vis micrométriques, adaptées 
aux deux microscopes. M. Pcmet a fait construire, d'après les conseils 
de 31. Marek, une sorte du cliambre noire, A l'aide de laquelle il punrni 
produire, au-dessous du microscO[)e. une imago réelle, rapi'liss<^e dans 



iino profiorllun cunniip, du <lé[)lacemBnl qu'une \h micrométriqiit 
impriii)Cr>i H un trdiL placii â une asscï grande distance. Ce déplac 
ment étant assez bien mesuré, sa petite image le sera avec une pré- 
cision encore plus grande, et l'un espère que les vis dos micromètres 
pourront être étudiée.^ de !a sorte beaucoup plus exactement qu'on 
ne pourrait le faire par des Iraits marqués effectivement sur des surface» J 
niélalli<|ucs. 

Comparât EUS universel. 

Ce comparateur, commandé à MM. Starke et Kammcrer, de Vien 
n'a pas encore été livré. Ces constructeurs nous ont cependant é 
que l'instrument est aciievé et qu'ils ne vont pas tarder à i 
l'expédier. ' 

On va donc débarrasser la salle qui lui est asi;ignée de tous II 
autres instruments (Jui y étaient installés provisoirement, de mamëfj 
à iwuvoir l'y placer sans relard, attendu que le besoin tle ce compan| 
Leur se fait sentir chaque jour davantage, à mesure que l'on ma 
vers l'installation définitive de tous les services du bureau. 

Compta ITËLlt POL'H LES BLGLKB OÉODÉSIQl-'liS. 

Quant au Comparateur pour les règles géodésiqites (danl le [ 
lage sera fait au mois d'août ig83, par un contre-maltre de ïaSaeiA 
gi^ncmise), il faudra charger le Direcleur du Bureau d'en faire exécuta 
et d'en surveiller les fondations d'après les dessins fournis par la Soel^ 
^cievoiir, et en suivant ce qui a été pratiqué pour les piliers du Cw| 
paraieiir de la salle n" ;t. 11 est bien entendu que, comme dans a 
dernier comparateur, les piliers destinés ù porter les microscopes b( 
complètement indépendants de' ceux destinés à supporter les rails il 
les auges. 

Les devis pour l'exéculion de ce travail devront être soumis l^ 
Bureau du Comité et en avoir l'approbation. 

COMPAItATEin POIH \.\ MESini! DES DILATATIONS ABSC 

Depuis les dernières modifications qu'on a fait subir à ce compi 
teuretqui ont consisté dans ta nouvelle fondation deses piliers, dansfl 
ilxalion des deux microscopes selon la système de MM. Brunnerif 
dans l'addition de quatre lunettes de lectures pour les IhermomètrC 
son fonclionncment ne laisse rien à désirer. On n'y a donc fail qaeJ 
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réparalioti^i ou dus rliangcmcnts tout â fait accosâoiros l't qui inèrili-iit 
à peine d'élre mcn[ionni5â. Ainsi, par exuniplp, on y a Tait ries rou- 
vorcles en cuivre sur les auj;efl extérieures, afin d'empêcher la sortie 
de l'eau de ces au^es et son mRinge avec le liqiiiile contenu duns les 
anges intérieures; on a st'paré les piliers ipii portent les microscopes 
de la gaine en bois, qui les prolè^ contre le rayonnument extérieur 
par une couclie d'uir d'une épaisseur suflisante et l'on a étudié de 
nouveau les vis des deux micromètres. Au cours de celle élude, 
M. Benoit B reconnu que l'erreur périodique qu'il avait dès l'abord 
constatée chex l'une des deux vis micrométriques a été légèrement 
diminuée par l'usure progressive de la vis. Du reste, ces irrégularités 
sont maintenant trop bien connues et mesurées pour pouvoir fausser 
sensiblement les résultais des observations. 

I! y aurait encore, le cas échéant, quelques autres petites modiUca- 
tions â apporter à ces micromètres, pour les mieux approprier à 
leur destination. 11 faudrait, par exemple, rapprocher davantage leurs 
lils, un peu trop écartés, pour les traits lins dont on se sert à présent. 
Il faudrait agrandir leur champ, afin d'y pouvoir observer avec sûreté 
lout un millimètre, ce qui est â peine possible actuellement Mais 
M. Benotl pense qu'il vaut mieux ne pas touci r pour le moment 
a ces deux micromètres, afin de ne pas arrêter \ ndanl un temps très 
long les travaux qu'on doit faire avec ce comparale r pus-[ e 1 intro- 
duction de nouveaux micromètres, plus parfa l e\ [.era t 1 élude 
préalable et toujours très longue de chacune d leurs s 



Appareil nis M, Fiïeac pour la hesihe dks ihi.atations. 



Cet appareil, modifié d'aprèslespropositionsde M. Bonoll, approuvées 
par le Comité, permet maintenant d'observer les franges dans le vide. 
Tant qu'on n'obser\e que des franges provenant de l'interférence de 
rayons qui ont parcouru des chemins à peu près égaux, il importe 
peu que l'espace, compris entre les deux surfaces réfléchissantes, suit 
vide ou rempli d'air, car, en appliquant à ce dernier milieu les cor- 
rections, encore assez incertaines, que les variallons de pression ou de 
température peuvent apporter A son indice, les erreurs à craindre sont 
tout A l^it négligeables. Mais, aussitât que la différence de marche des 
rayons devient grande, on ne peut plus admctlro les corrections 
proposées (surtout celle fclalive â la température i, parce que les 
expériences sur lesquelles on s'est appuyé pour les établir sont en 
Irop petit nombre et faites onlrc des limites par trop rapproclii-es. 



M. Bunoil a tlimc jugi^ inrli^iicnsalilc, pour olilcnir avec e\ni-liLii(lc II 
inafure de la di In la lion ilii In'-pied en platine iridié (auquel c 
difTûruncc àa marclm des rayons esl de près de o",»», savoir pins d 
3{oou longueurs d'onde), do placer l' in s L ru ment dans lo vide et d 
observer les franges à dliréreiites lempéralures, sons plus avoir à tenir 
compte des varialiuns de longueur d'oudu. causées par la pression oit 
par la clialeur. La disposiliun qu'il a adoptée pour cela a complè- 
lement réussi. l£ vide â a"™, 5 peut y élro maintenu assez longtemps^, 
à loulB tempûraturo depuis u" jusipi'à Bd", pour qiio les observation^ 
y soient rociles et sûres. Des lliermomèircs à éclielle rraclionnéfl 
donnant dircclomoni le cinquième do degré, permettent d'atteindre t» 
grande précision dans la mesure des lcm]iérii[ures, ipii sont maintenue 
constantes pendant longtemps à l'aide du régulateur à tension de va^ 
peur, imaginé par M. Benoît. Le mouvement des franges s'observ 
aisément du deliurs ù travers un obturateur en glace à surfaces plan 
et parallèles rodé dans une ouverture de la cloche, qui couvre l'af 
pareil, et l'on peut être certain que les résultais des r 
finalement tonte la précision désirable. 

Il resterait bien à mesurer en longueur d'ondo de la raie D ( supposée 
égale à 588,9 millionièmos do millimètre) lu millimètre de la vis con- 
alruile par MM. Ilermann et Pfister, qui sera rapporté plus tard au 
millimètre international, ou, en d'autres torme;^, il resterait à connaître 
en roillimètres délinilifs ia valeur du millimètre employé par Fraun- 
hofer dans ses expériences classiques. Voici d'ailleurs a cet égard une 
note de M. Ouiiolt, que notre Commission \ous propose d'approuver. 

■ U y aurait, vu l'extrême précision que comporte la méthode t 
M. Fizeau pour la mesure des dilatations, un certain intérêt à redéte 
miner, avec loute l'exactitude possible, la valeur de la longueur d'unde^ 
ou plus exactement le rapport de cette (migiieiir d'niide qui 
d'unité pour mesurer les allongements, au millimètre qui ; 
d'unité pour mesurer les longueurs initiales soui 
On trouve en effet, entre les nombres donnés pour !„ par difi'érenfl 
observateurs, des discordances qui atteignent jusqu'à ^ôir environ 6 
sa valeur; toutes ces mesures ont été faites en parlant de miliimëtrei 
différents entre eux, et également di^érents de celui que i 
ployons. 11 y a donc là une incertitude qui peut introduire dans les 
résullals une erreur constante, 1res notablement supérieure à la limite 
d'exaclitnde que comporterait la méthode. Le travail dont il s'agit ici 
serait l'équivalent, pour la méthode Piiseau, de l'étalonnage du milli- 
mètre pour les déterminations faites par le comparateur. 

il H pourrait probablement être exécuté directement au moyen du 



altlLiTumètrc (If MM. Ik<rmujiii et i'Iisler. ijiif noiH [lossi'iloiw. H i|>ii 
est pin|ili)yi; ù la mesure iIps t^pais^M^urs ; il soriiit ct-pcniJuiit iii^PssiiiiR 
Je fuire, avant luut, quelques essais préliminaires pour s'assurer que 
c«l instrumenl e^l propre à remplir cette desliualion. S'il en esl ainsi, il 
Taiidrait faire l'acquisition : i° d'un mouvement d jiorlo(;erie {wurcoii- 
duire la vis micrumétrique b\cc la lenteur et la régularité nécessaires, 
et a* d'un compteur (électric(ue), pour enref:istrer les Transes â leur 
passage sur un repère line. (Quelques dispositions accessoires, indis- 
jiensables pour «dapter l'appareil à cet ulijet, pourraient t^lru réalisées 
dans l'atelier du Uureiiu. On trouverait à peu près eullérement dans 
le matériel que possède le Bureau les pièces optiques, lenlilles, prismes, 
lunettes, etc., qui ^cniient ncccssairce-. 

■ 1^ travail pourrait être conduit de manière à déterminer en raéme 
temps, par un procédé d'une inconi[iaraUe délicatesse, l'erreur pério- 
dique de notre spliéromètre. 

* Je ne pense pas qu'il y ait intérêt â le Taire dans le vide. I:ir 
effet, la variation de la longueur d'onde, de la pression baromé- 
trique ordinaire au vide, est d'ù ]>en près ,„',„ de sa valeur, il esl 
très douteux qu'on puisse mesurer cette valeur avec une approxima- 
tion de cet ordre ; mais, en tous cas, la loi des variations de l'indice de 
l'air est assez bien connue [je la contrôle en ce moment même par les 
expériences que je fais dahs l'appareil Fi7«au dans le vide), pour 
qu'on puisse faire tu réduction avec une exactitude parfaite. Ce serait 
donc, à mon avis, introduire une complication très considérable, sans 
avantage bien marqué. • 

Signé : ItRMi Benoit. 
^i «epUtmbru i88j. 



Sur les deux petits piliers élevés à la place où se trouvait autrefois 
la balance hydrostatique de M. Sacré, on a placé les balances a" '.i cl 1 
de M. Rupreclit. Pour ne pas multiplier inutilement les organes, 
M, Marek a imaginé une disposition qui p>ermcl d'observer chacuue 
de ces deux balances avec une seule lunette, ce qui peut se faire sans 
inconvénient-, puisque jamais les deux balances ne doivent fonctionner 
en même temps. 

Quatre tliermomètres purfailement étudiés ont éti* fixés sur le baro- 
mëtre normal, dont lu mercure de réserve est maintenu dans lo lide 
tant qu'on n'a pas à faire d'observations. L'air n'y est admis d'ailleurs 
qu'après avoir élé complètement desséché. 
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Lo caLliélomètre, construit par la Société genevoise, rcmplil bien 1 
son but ; ses micromèiros sont très bons et son mouvement de rota- 
tion se fait dans d'excellentes conditions. ISéanmoins, pour mieux 
s'assurer do la conslance dj son axe de rotation, M. Marek a imaginé 
de Hier i la tige de l'instrument une double équerro, dont le bras 
inférieur porte un disque plan en métal poli spéculai rement. Co disqwj 
peut être porté presque au contact d'une lentille â faible courbiire,,f 
qui donne nai.^ance aux anneaux de Newton, que l'on y peut observer 
à l'aide d'une petite lunette it prisme. Après s'être assuré du centragtfl 
parfait de l'appareil, il est alors facile d'observer les plus petites oscit^S 
latinns de l'axe, qui sont accusées aussitôt par le déplacement àesm 
anneaux. 

Kii.ooniHME N" K]. 

Le kilogramme Kj en pliiline iridié repose sur un plan de platine, ,J 
poli spéculai rement. Une bague en bron/e, garnie intérieurement J 
d'un anneau en platine spéculairesortà empËcher tout glissement dnl 
kilo^^ramme pendant le transport. Une première cloche à bords rodéi; 
sur le plan de glace qui porte le kilogramme sert à couvrir ci 
Une seconde cloclie, plus grande, est placée sur le tout, et le bord é 
celte seconde cloclie, retenu par des taquets en bronze, y est solide 
ment fixé par une fermeture à clef, qui sert à empêcher que personne 
ne puisse toucher au kilogramme, ni ce n'est quand on doit a 
servir. 

Four le manier sans inconvénients, on emploie des pinces en acier^ 
dont les bouts recourbés sont doublés de velours lavé à la benzini 
d'abord, puis avec de l'alcool et de l'éther, afîn de le débarrasser dft| 
tous les corps gras adhérents. Elles sont conservées dans un élu 
soigneusement Terme, oi^ l'on garde également de la peau de cbamotf 
lavée de la même manière et qui sert â manier le kilogramme, quand 
il est impossible d'y employer les pinces. Le kilogramme d'aillenf^ 
les pinces et la peau sont soigneusement époussetés avec ui 
dégraisse, chaque fois que l'on doit s'en servir. 

B.\LAKCE innaosTATiOEE. 

Cette balance a été niunie d'un miroir et d'une lunette de lecture 
On a fait construire, pour y suspendre le kilogramme, deux étrierd 
en argent garnis de pièces de contact en plalinc poh spécuiairementa 
l'un de ces deux étriers sert pour y placer le kilogramme deboutiT 
l'aulre, pour l'y déposer coucbé boriîonlalement. Avant toute p 
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hydrus1iilii|iTi.', on pur»» l'i-aii (tu l'air dissous |iiir le Jlmi J'uni! piimpe, 
et l'on détndie les hallvs nilliÉrentL's bu kilo;;ramme â l'aide d'un lil 
de platine poli sur h partie lui duil touclier ]e prolotypc, et pnltda- 
biement rongi. 



La b'dimn- /liiiigr était une bonne balance; elle no pécliait que par 
le mode de fermeture de sa cluclio, qui ne remplissait p&i toutes les 
conditions d'tierméticilé qui avaient Été ri\éeâ dans le contrat. Son 
constructeur l'avait reprise ot aurait tout mis on œuvre pour lui 
donner le dcRré de perfection qu'elle n'avait pas; malheureusement 
U. Bunge a été pris d'une maladie des yeux assez grave pour lui faire 
eraindru la perle de ia vue. Dans cet étal de chose», qui pourrait se 
prolonger pendant fort longlomps, et quoique M. Bunge se soit pourvu 
d'un nouvel outillage pour reprendre plus tnrd son travail dans de 
meilleures conditions, nous pensons qu'il est convenable do lui rede- 
mander sa balance et de la confier à notre collègue U. le D' Foersier, 
qui veut bien se charger de l'étudier au point de vue des modiCcalions 
A y introduire, et de Taire exécuter ers modirications par M. Stuckrath, 
déjà favorablement connu du Comité, qui aura à exécuter les modifica- 
tions étudiées et proposées par notre collègue; nous ne douions pas 
qu'on ne puisse arriver par ce moyen à obtenir, sans dépeniies consi- 
dérables, un fonctionnement beaucoup plus parfait de celte balance 
destinée aux pesées dans le vide. 

Petitr b\i.\m:k ih; M. Sn'cKmTit, 

Le Bureau garde depuis esse? longleuips une petite balance con- 
struite par M. Stuckrath et qu'on a trouvée excellente. Quand elle est 
ehargée de 700"^, l'erreur probaiile d'une pesée complète n'est que 
de deux millièmes de milligramme environ. Votre Commission vous 
propose d'en faire l'acquisition. 

Balance iib m kiLoi>jaMniis. 

"M. Marek eût désiré pouvoir disposer do la lialance de 10'' dont le 
Comité s'élait déjà proposé de faire l'acquisition, et ipii, achetée chez 
W. Ruprcclit, n'aurait coilté que r^ou'' environ, sans la partie optique 
ni lea accessoires, pour la transformer au besoin en balance hydrusia- 
tique. l'iacée dans la salle n° G, ccUu balance, destinée à la conipa- 



raison des nniUi|h!cs lin kilo^-ramiiii'. aurait rendu do s™'"'» -pr^îi-es 
|iour vûridcr ii noinpaii la di-TisilL' ilii mercure et déterminer plus lard 
lo poids du décimètro cubo d'eau. Voire Coinmisaion, tout en reeon- 
naUsant l'imporlance d'une leiie apquisition, esl d'avis qu'on peut la 
roUiriler sans incoii vivaient s. ^H 



En 1881, il restait encorequclquesmèlres, envoyt^spardea Gonver- 
nemenls, qui n'avaient pas pu être compariss: lien restait davantage 
dont la dilatation n'avait pas encore él^ caleul6e (voir Pnirès-vrr- 
haiix ilf 1880, p. 107, el Pinci-.\-vcHi/ui,T tic i88i, p. ioC-iu7|. 

M. Pernet a pu achever toutes les déterminations qui lui avaienl 
été confiées, à l'exceplion de celle relative â un mèlre en acier des 
États-Unis [|uc l'on voudrait ne pas plon^r dans l'eau ni dans la 
glycérine et pour lequel on attend les résultats de quelques reclierctius 
eo cours d'exécution. 
Il reste il déterminer les coeOicieiits de dilatation des mètres sui\eiild:- 
1" Mètre en platine de l'Espafine. ^^^Ê 

a" Mèlre en laiton d'Autriche. ^^^| 

3° Mètre en acier des États-Uniâ. ^^| 

On a coni|>aré également plusieurs mètres sippartenent à des étabtis- 
semontd publics ou à des constructeurs employés par le llureau, nos 
règles types en platine iridié et les éctjelles barométriques du Bureau. 
M. Pernet, qui a été chargé des fonctions de Direclenr pendant plu- 
sieurs mois et qu'une indisposition persistante a mis dans C impossibilité 
de se livrer aux tra\aux do précision, n'a pu qu'ébaucher les études 
sur le thrrmnmctrc à iiir dont il aurait dû s'occuper. 

Nous espéron^i qu'à la suite du congé qu'on vient de li 
M. Pernet pourra se rétablir compSètement et qu'à so 
pourra reprendre avec son zèle habituel les divers irav 
incombent. 

Nous proposons, par conséquent, qu'avant toute chose, a 
son congé, il ait à achever les calculs et la rédaction de ses nombreuses 
observations des années preccdenlea, qui deirunt être hvrés à l'impri- 
merie le 1"' avril i883 au plu- tard La publication de ces travaux ne 
saurait être difi'érée plus longtemps 

C'est seulemenl après a\oir dccomph celle tâche qu'il pourra 
reprendre ses études relal]\cs au thermomètre a air et à sa compa- 
raison avec les thermomttres a mercure, dont le« différentes pièws 
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aiimiil ('[<' lr<iJi.s]iiirtt'-is t'I l'Iiililii';- <'ii iiLInultnit ilutin le l^liiiid île 
l'Iij'siiHio. 

A prupuri lius t'lii(Je.4 ïur lu liicrmoiiu'ln' ù tiir, nuire tlummj^'iuii 
IK-ihu* i|u'il Dt'rajt furt ilÛMrablu ilc cuiiHti(UL-r un DuriMii une Mn-tëiH 
»|MJcûileineiil clinr^iV iluâ r^liorcliiM, (les toiles et (Ips lnitaii\ cun- 
conuinLIu i/iniHniinrirîe el la iHitmiié/iie. (JjlleSccliouiknrnil riiiiriiir 
•us aiilred Sections UtulCâ le» (Junni^Oa rplotiiM uu\ llii'rmuni('lrrs cl 
aux buromôlres dont cvllcâ-cj auraient à se iwrvir. 

Eu altemltinl la conslitution iriino (elle Section, M. le lUn-elour, 
avec l'asiislance d'un sJtlo, est chargé ilo i:omparer entre enx les 
baromètres normaux et de vérifier les éclielleâ inéLn<[ue:« <[iii y sont 
annexi^eri. 

M. Miirek u o^écuté tous les travaux Uunt nous l'avions cliurgù 
en 1881. Il ne lui reste qu'à livrer la réaction de toutes ses 
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comparât de nouveau le kilogramme K,, sur lequel il était resta 
quelques doutes, avec le kilogramme K3. Notre collègue, M. Slas, 
lieodrail beaucoup à celle nouvelle comparaison et nous appuyons 
vivement, pour notre part, son dâsir. 

M. le Directeur du Bureau propose en outre, cl nous sommes d'avis 
qu'il est lion d'appuyer celle pro|iosilion, qu'après lo départ de 
H. Harek et jusqu'à l'époque do rélalonna!.'o dos prototypes la grande 
balance de Itnprcclilne soit plus employée à aucune recherche sans 
le consentemeul du Bureau du Comité. 

Si, pendant cet intervalle de temps, il venait des kilogrammes a 
comparer, comme il est eMrâmement peu probable que ce Tâi des 
kilogrammes do premier oniro (kilogramme en platine iridié de la 
forme réglcmcnlairo), on emploierait pour leur comparsison la balance 
de H. Sacré. 

M. flroch se charge, au besoin, d'exéculer ces comparaisons avec le 
concours de quelqu'un des aides du Bureau. 

La question du choix des nides a aussi préoccupé voire Commission. 
Jusqu'à présent, aucun de ces employés du Bureau n'y a fait un bien 
long séjour, et malgré le xèle et l'inlelligi'nce qu'ils ont pu y déployer, 
le temps leur a manqué pour acquérir cette habitude et cette sûreté 
d'B.iécutiun qui ne |>euvenl s'obtenir que par un long exercice, Nous 
croyons, par conséiiuent, qu'il faudrait é l'avenir ne pas tant avoir 
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^^MriJ dao!) lu i.lmix de^ aiili^is, à leur nolionnlité, muis 'ju'il faudrait 
les prendre de pdrtout, [>ourvii qu'ils eussent les qualit<^s nécessaires 
[loiir bien remplir leurs functbnâ et le désir de s'y perfeiclionner par 
un long exercice 11 faut IScher d'obtenir que les aides deviennent 
aptes, a\ec le temps, à remplacer les adjoints et à continuer leurs 
travaux. On pourrait même, à cet égard, considérer le bureau inter- 
national comme une haute école de recherches de précision, qui pour- 
rait devenir une pi^piniëre d'excellents travailleurs dans cette brandie 
si diflicile des travaux scientifiques. 

Quant aux calculateurs, dont on pourrait avoir besoin et quant aux 
sous-alUes que pourraient exiger parfois cerlaiiis travaux, la Com- 
mission est d'avis qu'on ne doit les engager que pour un temps limité 
et ne les payer qu'en proportion de leurs travaux. 

li nous reste maintenant à parler de M. Benoit dont la lâclie de 
l'année précédente a été complètement et fort habilement remplie, et 
qui va avoir, dans quelques jours, son manuscrit entièrement prêt 
pour l'impression, qui en est déjà commencée. 

Le départ de M. Uarck et la miladio de M. Pernet vont laisser 
beaucoup de choses à la charge de M. Benoît, dont le zèle, nous en 
sommes certains, ne faillira pas à l'épreuve. 

Il aura d'abord à déterminer la dilatation de deux mètres en laiton, 
puis à étudier complètement une règle en platine et une en fer, 
aussitôt qu'on aura pu trouver pour cette dernière un liquide conve- 

II faudra exécuter en outre le plus tât possible la comparaison de 
l'échelle métrique et mesurer sa dilatation et celle du pendule à réver- 
sion, dont on s'est servi à Madrid pour y déterminer la valeur de la 

Votre Commission est d'avis que le coiiiparntcnr unii-erfcl doit 6lro 
placé sous la direction de M. Benoit, qui aura soin d'en faire étudier 
les vis mieromé triques et les divisions de la règle normale par quel- 
qu'un des aides, que M. le Directeur mettra à cet effet à sa dispo- 

L' installation de ce comparateur lui prendra sans doute beaucoup 
de temps, et il aura à s'occuper également du comparateur géodésique 
dont la livraison coïncide heureusement avec le moment oii M. Pemet, 
débarrassé de ses calculs et de sa rédaction, pourra lui prêter un pré- 
cieux concours. 

Enfin, après tous ces travaux, il aura à continuer, s'il le peut, ses 
recherches avec l'appareil Fi/eau et à s'occu[*r de déterminer la 
longueur d'onde do lu ligne D, ce qu'il croit jiouvoir exécuter sans 
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difriciiiu- dans les monionU do loi.-ijr i]iie pourronl lui laisser ses aiilros 
travaux. 

FublicatioDS. 

Les matièrea pour le deuxième Voliimo de nos ÀiiRtiks sonl A pou 
près toutes prfiti's, et Vimpressiun en e.st mânie as^ez avanci^. 

Le travail de M. Marek va ôlre entièrement composé dans huit jours. 
l^a suite de ses travaux, dont la composition sera achcvfo avant le 
mois de janvier de l'anni^e prochaine, pourra trouver sa place soit 
le deuxième Volume, soil au commencement du troisième Volume 
de nos Annules. 

Le manuscrit de U. Benoit sera prCt dans une quinzaine de jours, 
son impression pourra être achevée dans lus premiers mois 
de 1883. 

U. Broch va donner à l'imprimerie le Mémoire rolatir aux compa- 
raisons faites par la tloniuiissîon miïLte avec le kilogramme des Ar- 
diives r il n'y manque plus qu'une introduction, dont notre collègue 

. Stas a bien voulu se charger. 

Kous avons également pour le deuxième Volume de nos JniuiUs 
un autre travail de M. Brocli, relatif â la Diliiiiiiion itii meixitfe. A 
défaut de nouvelles expériences, H. Brocli s'est borné à discuter dans 
cet écrit les anciens résultats publiés par Regnault. Il en a tiré les 
valeurs les plus probables pourla dilalaiion du mercure et il les a em- 
ployées pour calculer des Tables qui donnent la dilatation du mercure 
pour chaque dixième de degré de o* à luo" et, par interpolation, pour 
chaque millième de degré. Une seconde Table contient les logarltlimes 
vnlgaires do ces dilatations. 



(Voir 



InTonlaire. 

iHVI-l'eriaui lie 1881, p. 53.) 



Ko tre Commission a pu inspecter le matériel scientifique du Bureau, 
en s'aidant de l'inventaire provisoire compilé par M. le Directeur. On 
va procéder maintenant au numérotage des dilférents objets, après 
qaoi \' Inventaire recevra sa forme définitive pour être soumis à l'ap- 
probstion du Comité dans sa prochaine session. 

Sifiné : T.. Govi, Rtip/iorlriir. 
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M. Stas donne au sujet du kilograniiiie K, quelques expli- 
calions sur les raisons cjui runilenl désirable sa rompa- 
ralson avec le kilogramme Kj. Il s'est entendu à ce sujet 
avec M. Dumas, qui liii remettra le Wilograuiuio K, pour être 
comparé au Bureau international avec le kilogramme K]i 
le kilogramme Ki servira alors dï^talon pniir l'ajustage de 
tous les autres kilogrammes. 

M. Ibakez demande qu'on comprenne, dans le programme 
des travaux à exéculcr en 1 8^3, la comparaison du pendule 
à réversion et de son écbe1lc,doat on s'est servi en Espagne 
pour la détermination de la pesanteur. Comme sa longueur 
est de ■"', ou peut faire cette détermination sans attendre 
le comparateur universel. L'état de celte partie des travaux 
de l'Associaliou géodésique demande l'exécution prochaine 
de ce travail. 

Il est décidé de faire ligurer, parmi les travaux que M. Be- 
noit doit exécuter en i8S3, la comparaison de réclioile du 
pendule espagnol et de la détennination de la dilatation de 
ce pendule. 

A l'occasion du passage dn Rapport qui parle du choix 
des aides du Bureau.M.HROcn croit devoir donner quelques 
renseignemeuis sur les aides qu'il a nommés jusqu'à pré- 
sent. Il estime qu'on devrait avoir en vue, dans le choix de 
ces jeunes gens, avant tout de procurer aux adjoints une 
aide efiicace pour la partie pour aiusi dire mécanique des 
observations el surtout des calculs, plutôt que de former 
des savants, et, pour cette raison, il faudrait toujours laisser 
une grande liberté aux adjoints pour le choix de leurs aides 
qu'ils proposeront. Ce n'est que plus tard, dans la seconde 
phase de sou activité, que leltureau international pourrait 
devenir une pépinière de métrologistes. M. Broch ne sau- 
rait approuver le mode de rémunération à la tâche, même 
pour les simples cak'ulateurs. 



J 



M. iliRscii explique (|uc suris Miulnii' orili'itioi' k- mode 
<tc recriUenienl des aides, suivi jiisciu'ii prôseiit, la Com- 
mission a tenu surtout à voir sanctionner par le Coniilt- 
le principe qu'à l'avenir, dans ces noininalinns, qui, du 
reste, d'après le règlenieut, sont de la compétence du l)i- 
recteur.la question de la nationalité ne devrait jouer aucua 
râle et que leurs aptitudes seules devraient Atre prises eu 
considération. Sans doute, dans certains cas spéciaux, il 
peut convenir de mettre ii la disposition d'un adjoint tin 
aide de second ordre, pour l'exécution des calculs pure- 
ment arithmétiques; cependant il croit que, même pour 
les calculs de réduction et pour des travaux élémentaires, 
tels que l'élude des divisions, le calibrage, etc., il vaudrait 
mieux employer déjeunes savants, capables de comprendre 
les principes et d'apprécier la portée de ces travaux, par 
lesquels du reste tout mélrologiste doit avoir passé dans sa 
Jeunesse. 

M. Foehsteh expose les avantages qu'il y aurait, non seu- 
lement pour les sciences exactes, mais pour le Bureau 
inlerualioual lui-même, à chercher les aides un peu partout, 
'parmi les jeunes savants d'un niveau assez élevé et d'une 
culture scientifique surfisante. Il est persuadé qu'on trou- 
'Vera dans plusieurs des pays contractants assez Tacilement 
'^s jeunes gens de cette catégorie, qui seraient heureux 
■'ée rencontrer à Breleuil l'occasion de se perfectionner dans 
la pratique métrologique et qui, animés du feu sacré, tien- 
draient à honneur de contribuer, pour une modeste part, Si 
lagrandeœuvrepourlaquclle rétablissement inlernalional a 
[été fondé. On est en droit d'espérer alorsqu'ils resteront assez 
longtemps pour se former complètement et qu'on pourra, 
le cas échéant, trouvera recruter parmi eux dos adjoints, 

La discussion étant close, M. le l'nfisiDENT met aux voix 
G Happort de la Commission et ses dilTéfentcs conclusions, 
|iiï sont adoptés à l'unanimité. 
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nécessilé de s'occuper dès à présent des thermomètres, 
donl les mètres-prototypes doivent être accompagnés. 

M. le Président, vu Theure avancée, préfère mettre cette 
question à Tordre du jour de la prochaine séance, qu'il fixe 
il demain, \ octobre, à 3*»3o°^; il invite les membres du 
Comité à faire la visite des salles d'observation et des 
instruments. 

La séance est levée à 5*». 
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PROCÈS-VERBAL 

DE LA QUATRIÈME SEANCE 

Mercredi 4 octobre 1883. 

PRÉSIDENCR DR M.'IBANF./. 



Elaienl présents : 

MM. Broch, Dumas, Foerster, (iovi, IIirscii, de Krispér, 
Stas et WiLD. 

La séance est ouverte à 3»» 4^'". 

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté 
sans observations. 

M. Stas donne lecture de la Note suivante, sig:née de 
M. Dumas et de lui, contenant le programme de la fabri- 
cation des kilogrammes : 

Dans notre premièro séance, il a été convenu qifon remettrait à un 
autre jour la discussion au sujet des mesures à prendre, pour assurer 
ridentité do composition chimique et des propriétés physiques des 
kilogrammes prototypes à construire et pour garantir la conservation 
de leur poids après la comparaison. 

Après avoir mûrement examiné toutes ces questions, qui se ratta- 
chent à Tun do nos prototypes, nous allons avoir l'iionnour do com- 
muniquer au Comité le résultat de nos réflexions. 

Quoique, aux termes de TarticleOdo son contrat, M. Matthey demeure 
libre d'employer le procédé qu'il juge lo meilleur pour la fabrication 

5 
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lie l'alliage, nous pensons néanmoiiia i|u'i! receira b 
les indications que nous croirons utiles de lui donner pour arriver ù 
l'idenlité de composition chimique, de propriétés physiques et notam- 
ment à l'homogénéité de l'alliage et au maximum de poids spécifique 
que le platine iridié à lo pour iod d'iridium peut acquérir. 

Le travail, que nous avons exécuté en commun en r878 et 1879, 
nous a démontré que, pour obtenir une homogénéité complète de com- 
position de l'alliage, il est indispensable : 

I* D'opérer un mélange iollmo et parfait des métaux k allier et dont 
la pureté a été au préalable reconnue à l'aide de l'analyse chimique, 
exécutée par M. Debi;ay et par M. Slas ; 

a" De Fondre en calot le mélange préalablement comprimé; 

3° De forger sous des' marteaux -pi (on s lo culot et de laminer ena 
la barre, do découper la lame et de décaper les fragments', 

4° De répéter à iroù reprises la refonte, le forgeage du culot, à d 
reprises le laminage de la barre et le décapage. 

Nous pensons qu jl est désirable que tous les kilogrammes provira 
nenl d'une seule et même fonte, libre à M. Matthey de diviser, àJ 
presse hydraulique, en deuv parties égales, la barre provenant t 
forgeage du culot, ^ous sommes d avis que le forgeage aux marteau3| 
pilons doit être lent et opéré a la température la plus élevée possibl 
Pour chaque barre, il convient que le forgeage dure de douze à 



rvation de la pureté de l'aUiage, les chauf^ 
ndres en platine contenus dans des cyllndt 



:s seront arrondies pari 




Pour garantir la con 
s'effectuent dans des c 
fin argile réfractaire. 

Les barres amenées aux dimensioqs v 
voie du forgeage effectué à la chaleur bUniche. 

Les barres arrondies seront mises sur le tour et amenées au d 
mètre d'environ o"',o4o. Une partie suflisanle des tnarnureu Ji 
sera réservée pour être soumise à l'analyse. Cette partie ser« divii 
en deux, l'une envoyée à M. Debray et l'autre a M, Stas. 

Aux deux extrémités de l'un ou de chaque cylindre, on détacbôl 

au Umr uu disque de o"',ui de hauteur. Ces disques, destinés à \ 

mesure du maximum du poids spécifique de la matière de l'alliage, 

seront frappés envirolés jusqu'à ce qu'ils ne cèdent plus sous l'in- 

la pression. La force de chaque coup sera de 110 tonnes. 

La barre ou les barres seront débitées ensuite au tour en cylindrà 
environ o'".nlo de hauteur. Ces cylindres, numérotés au burin, dftjl 



à in (lan^ l'unlro do tour débil, Mtroiil «oumi» ù la rrapiio dans lu 
virolo au coin envirolé, (|iii a servi à U. Maltlii^y un Truppage des trois 
cylindres conrcctionoés en 1679. Le nombre de coups de la Torce de 
1 10 lonncs, il recevoir par chaque cv lindre, si-ra, au minimum, i/un- 
drnjile du celui qu'il aura Tallu pour amener le^ dis<]uus de o'°,di 
de hauteur au iiiarimnm de poids s|)éciri(|ue, Ce nombre de coups 
pourra dépasser le quadruple, si M. Matlhey'ju^e que la matière des 
cylindres continue, comme c'est probable, à céder parla frapi». 

Après la rrap|>e, les cylindres seront expiklit^s («r M. Mallhey. A 
leur réception, on s'assurera si, parmi eui, il ne s'en trouve psd 
présentant des défauts, qui ne dispara liraient pas i l'aclièvement. 
I^s cylindres qui seraient dans ce cas seront renvoyi^s i> M. Matthey. 
Au cas où M. Ma tlhey jugerait nécessaire de recourir à la soudure 
autogénique, pour réparer les dérauls constata, les cylindres qui eu 
auraient été l'objet seront à nouveau soumis à la frappe pour 6lfe 
amenés à l'état où se trouvent tous les autres cylindres. 

Pour se prémunir contre toutes les éventualités, nous croyons indis- 
pensable que le poids de la fonte unique, destinée ù la tonreclion des 
40 cylindres, suit suHî^nte pour ^ cylindres. De celle manière, 
M. Hallliey aura, â l'étal aclievé, une n^sorve de 10 pour 100 de 
matière identique â celle des 40 cylindres et ne sera probablement pas 
exposé à devoir recourir i une refonte des cylindres rebutés guir l'im- 
|>09sibilité reconnue de leur utilisation. 

Aus termes d'une décision de la Commission internationale du 
Mètre de 1872, le volume de tous les kilogrammes prototypes doit être 
déterminé par la pe»ée hydrostatique. On peut arriver à ce résultat 
par deux moyens dilTérenls. 

Le premier, celui qui a été choisi par votre Commission mixte 
de 1S79, consiste à mesurer le poids spécifique de l'alliage des cylin- 
dres, ainsi qu'il est dit ci-dessus; le second consiste â diUerminer 
le poids spécifique des cylindres après l'enlèvement au tour de l'en- 
veloppe A'un millimélre d'épaineiir d'nUinf;e et avant leur ajustage 
déQnitif au poids du kdogramme international. 

Votre Commission de 1879 a fine son choix par les considérations 
suivantes : 

Le long travail qu'elle a exécuta depuis 1877 à 1S79 lui a prouvé 
que, lorsque le platine iridié est arrivé |iar la Trapi» au ninrimcm du 
poids spéciliquo, on retrouve le même poids B|»écirique dans toute la 
masse do l'alliage ; ce fait a été établi en enlevant, après la frappe, un 
tiers environ de [a masse d'un disque frappé et en mesurant ensuite 
le poids i'pécifique des deux tier^ restants, qui, dauN In limite de l'erreur 
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<robseriBLion, a été trouvé le mfmi!. D'ailleurs, le CuiiiiU^, en décidaot^J 
i!onlre notre avis, que le poids apéciGqiie du kilogramnie Kg t 
reprLs au Bureau interna lional, s'est cliiirgé de prouver le fondemeol 
des motifs qui ont déterminé le choix de votre Commission des type 
En effet, le poids spëcirique, mesuré â Breteuil, est, dans la limite dtt> 
Terreur de l'olservalion du procédé suivi par votre Commission mute, 
le même qu'elle a constaté pour le cylindre avant la transforma tien en 
kilogramme. La mesure du poids spécifique, faite sur le cylindre 
frappé et ayant encore son enveloppe prolectrice, présente cet avan- fl 
tage de permettre do constater s'il se trouve parmi les cylindra 
fabriqués un ou plusieurs ayant im poids spécilique différent de tout 
les autres, et qu'au cas où ce fait se présenterait, il y aurait moyen d 
les soumettre i nouveau â la frappe pour les amener, si possible, i 
l'identité de poids spécifique de tous les autres. Ce moyen ferait év»^ 
demment défoul, si la mesure du poids spécifique était effectuée sut 
le cylindre amené au tour près du poids du kllogramtne. Ce serai 
donc un cylindre perdu à coup sur, et II y aurait nécessaîremend 
lion à indemniser des frais de cunfeciioD du cylindre, de la rofonle (ktfl 
l'alliage cL de confection d'un nouveau cylindre. Nous n'insisterons paoj 
davantage. 

Il e:»t évident qu'il n'existe aucune diniculté pour faire la détermii^ 
nation du poids spéciHque des cylindres diminués au tour de manière ' 
à ne plus différer que de quelques milligrammes, lintj art. mains, du 
poids du kilogramme international. Si le Comité international se rallie 
à ce dernier mode de procéder, dans ce cas, il y aurait, à notre avis, 
lieu de transmettre à la Section française le désir suivant .- 

• Le Comité demande que tous les cylindres, destinés à devenir des 
kilogrammes prototypes et amenés, à 5'"^ près, au poids du kilo- 
gramme des Archives de France, après avoir regu au tour, pendant 
l'ajustage, le poli s//éciiliiire le plus parfait possible, soient soumis au 
traitement suivant : 

V Srins exccptiim aucune, les cjlindres, portés sur une surface de 
platine, ayant un poli spéculaire, seront lavés à l'alcool pur, puis 
immergés pendant cinq minutes au plus dans de l'eau acidulée par 
'i pour loo de son volume d'acide clilorliydrique disiitlii et pur, en 
ébullition, dans un vase de platine. Lorsque le vernis laissé par lo 
polissage sera ainsi enlevé, le cylindre siis/ienidt sera plongé dans de 
l'eau pure, et, après lavage convenable, on procédera, sans désem- 
parer, à la mesure du poids spécifique. 

» Celte opération terminée, le cylindre sera lavé successivement n, 
la vn/ifiir de X alcool pur et de Vraii /ita-c. Après le lavage t la vapeur 
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d*eau, le cylindre sera porté sous une cloche à bonis rodés, placée 
sur un plan de verre à surface doucio, mais non frrnisst'r. 

« L'ajustage définitif se fera sur Tune dos l)as(»s du cylindre en 
évitant de toucher à Tautre hase et à sa surface cylindri(|uc. 

» Quant à la limile de précision de rrtjustajre, le ('oniité exprime le 
désir que cette limite soit renfermée dans deux dixiÎMues de milli- 
gramme en plus, i 

Signé : J.-P. Stas. Signé : J. Dumas. 

M. le Présiuent demuiide an Comité de prendre une déci- 
sion relativement an\ deux modes de détermination du 
volume des kilogrammes dont il est question dans la Note 
qui vient d*étre présentée. 

LeComité adopte le second moyen, in(li(|ué par >]M. Dumas 
et Stas, et charge le Bureau de demander à la Section fran- 
(^aise de procéder conformément aux indications de la Note. 

M. le Président donne la parole à M. Foerster, pour lire 
le Rapport suivant de la (]onmiission chargée de comparer 
le mètre Ij au mètre des Archives : 

Les comparaisons de l'étalon à traits, désigné par Ij, avec le Mètre 
des Archives, ont été exécutées par M. G. Tresca et M. R. Benoit, 
premier adjoint du Bureau international, sous la direction d'une ('^oui- 
mission mixte, composée de MM. Dumas, 11. Tresca et Cornu, de la 
part de la Section française, et do vos délégués, MM. Broch, Foerster 
et Stas. Elles ont été terminées vers la On du mois (le février 1882. 

En renvoyant, pour la description détaillée des procédés et des appa- 
reils employés dans ces comparaisons, au Mémoire spécial que MM. II. 
Tresca et Cornu se sont chargés de ré<liger, nous nous bornons à 
indiquer ici le résultat général de ces travaux. 

Ainsi que cela avait été décidé, les comparaisons entre l'étalon à 
traits et l'étalon à bouts ont été t.'xécutées au moven de la méthode 
Fizeau ; car, dans les résolutions de 1872, la Commission internationale 
du Mètre avait déclaré ({ue cette méthode conviendrait le plus à la 
nature des surfaces terminales du Mètre des Archives et que, en cou- 
séquence, elle devrait être employckj de préférence. 

La première série de 24 comparaisons complètes exécutées au mois 
do septembre 1881 indiquait incontestablement qu'il fallait encore 
perfectionner les procédés employés pour la mise au point desi pointes 



et de leurâ images ré (léc II les par les surraces terminales du Mètre dM 
-Archives. D'après une idée ingénieuse de M. Cornu, qui sera exposéoT" 
jivec tous les détails dans son Mémoire, on a donc complél^ les instal- 
lations do manière que (exactitude des mesures a gagné considéra- 
blement; car, tandis que l'erreur probable d'une comparaison complet 
avait, été trouvée, par la premiltre série, égale à i**,!!, 
réduite, par l'emploi dn procédé Cornu, à o>^,6 et, dans les dernier 
séries où les observateurs s'étaient familiarisés davantage avec 6 
genre d'observation, elle est descendue même à o'', 35. 

Néanmoins la première série, exécutée avant celle amélioraticM 
possède, par le grand nombre de pointés qu'elle renferme, u 
suffisant pour être, dans son résultat Tinal, comparable aux séricâ 
suivante», ce qui est d'autant plus imporlunt que cette série a été Faite 
dans une position du Mètre dos Archives différente do la position 
renversée autour de son axo qu'il a eue dans les autres comparaisons, 
L'elfet de ce renversement, c'esl-à-dire l'influence d^ petits dél^ 
des surfaces terminales du mètre sur la réflexion des pointes, a d(^ 
pu Être déterminé, du moins quant à ses valeurs extrêmes, et il j 
été trouvé que cette influence est comprise dans les limites des erre 
inévitablfts et qu'elle ne dépasse pas quelques dixièmes de micron, ^ 

Après l'introduction du procédé Cornu, on a fait en tout 35 s ~ 
de comparaisons complètes, dont : 



5 ont élé faiU 



la température ii 



e di-.., 



.i,67 



Ces quatre groupes principaux ont donné, pour la différence eoti^ 
!a longueur actuelle du métro des Archives et la distance d 
Jélimilatifs de l'éjalun It, les valeurs suivantes : 

i. Il— A= -i-4,43±o,i5àla température de. . . 4.67 



i. 



-0,41 



i5,o6 
17,87 



De ces quatre équations on déduit, par la méthode des n 
carrés, le résultat que la distance des traits délimitstifs de l'étaloD^ 
à 0° est de G'' plue grande que la longueur du mètre des ArchiV' 
mfmo température, c'est-à-dire que l'unité métrique de longue 
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s'ensuit, en oirirc, que la iJilaUtîoii de l'élaloa It. entre le« limile« 
de Lempéralure indiigiii^s, eei seti^iblement inférieure à la dllaulion du 
mëlre des Archives. En eiïul, ei l'on admet apiiroxiinativeincnt que les 
deuxièmes coetTicienla thermiques, introduits par M. Fixnau, oonl, 
dans les limiles de cai mêmes lempérutures, à peu \>rhs les mi^mea pour 
le platine du MËtro des Archives que pour le plaline iriiliâ de It, Ifl 
premier coeFQclent de dilatation de l'élalou l| est de o>',3So inférieur 
au coefficient du Mètre dei Archives, 

Tous ces chiffres paraissent eiro 1res bien établis, car la résolution 
des quatre équations contenant les doux inconnues ne laisse subsister 
que des erreurs résiduelles assez faibles, savoir : 

-^oi',09 — oi-.oB — o'.ln — o^oO. 

On en déduit pour l'erreur probable d'une seule série, à peu près, la 
mâme valeur qui avait été trouvée par l'accord que les séries, 
observées dans des températures presque identiques, présentent entra 
elles, savoirde o'*,! à o'',^. 

Les comparaisons précédentes^ permettent de déterminer, d'une ma- 
nière indirecte, la dilatation du .Mètre des Archives. En effet, M. Benoît 
ayant trouvé au comparateur Wreile pour le premier coefficient de 
dilatation absolue de l'étalon l„ A la température moyeujie des compa- 
raisons (i3°), la valeur a,,= 86i,'3, on peut en déduire, au moyen 
des comparaisons entre It et A, pour le Mètre des Archives à la même 
température, aji= 900,5. 

Cette valeur s'éloigne sensiblement de celle qu'on avait adoptée 
jusqu'à présent; car, d'après la Note communiquée dans la séance du 
i5 février 1870, p. i3(Procês-verl)aus de laSeclion française 1869-70), 
M. Fizeau donne comme coefficients de la règle des Archives 



. 8S5, , 



,76, d'où l'on déduit a„= 860,7. 



Plus tard, M. Fizeau a donné (Procès-verbaux do la Section française, 
1873, p. 53), comme résultat d'une expérience faiteavcc l'ancien platine 

d'une sphère attribuée à Borda, a,,,, = 88(, ai(i= 900, S, ^ = 0,76, 

d'où l'on tire «11= 879,3. 

Enfin, dans le môtne travail et dans Y Ej^/msi.' îles tniemix (^'oc- 
tobre 1879, p. 741, on trouve, pour le platine pur, :tio— 90 '1,5, 77-= i,oO, 
d'où il 8uitai,= 875,8. 

Il importe de remarquer que notre nouvelle valeur plus forte de la 
dilatation du Mcire des Arcliiies établit un accord presque iiarfail 
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el récentes de comparaisons fond8« 
coefScieat lio dilalaliun on ne pouvait pa^ 



e résulta 






)" est de Sfm 



entre plusieurs s 
moniale:;, qu'avci 
faire accorder. 

En terminant, nous proposons au Comité d'accepter 
le plus probable et suriisamment exact, ta relation su 

in distance entre les traits déiimitalîfs de l'étalon 
plus grande que la Inngiieiir du mètre (les Archives i 

En outre, d'accord avec nos collègues de k Section française, nousfl 
proposons au Comité de décider que le Mémoire rédi<!â par MM.Tresca 
et Cornu sur l'ensemble do nos opérations, qui va étro publié par iM 
Section française, sera de même imprimé dans les Travaux et Mémoi 
du Bureau international des Poids el Mesures. 

Signés ; D'' 0. Bhoch ; J.-S. Sias ; W. Foebsteb, Rapporteor. 

Les conclusioQsdece Rapportsont adoptées à l'unanimité j 

M. FoEDsiEH présente en outre les propositions suivanCess 

Il Vu le Rapport de ses membres délégués par lui poan 
les comparaisons des nouveaux étalons de longueur el d 
poids, avec les prototypes des Archives de France, etconsi^ 
dérant les résultais établis d'une manière plus complet^ 
dans les Mémoires spéciaux, rendant compte de ces eom 
paraisons, le Comité décide que, jusqu'à l'époque du sano? 
tioonement cléGnitif des nouveaux prototypes métriques,! 
on adoptera, pour les travaux du Bureau international deé| 
Poids el Mesures ; 

M Comme unité de longueur, ia distance comprise, à o*J 
entre les traits délimitatifs de l'étalon li, diminuée de 6 n 
crous. 

» Comme unité de poids, le kilogramme 3. 

» En outre, attendu qu'on satisfait, non seulement a 
besoins de la pratique mélrologique, mais encore à toutej 
les exigences de la science, en tenant les équations det 
prototypes dans certaines limites, el qu'on augnienteraii 
inutilement les dilTicultés du tracé et de l'ajustage si l'oi 
se proposait de réaliser une égalité absolue des étalons, ïâ 
Comité décide qu'il considérera comme déOnilivemenq 
tracés tous les étalons du mètre qui ne différeront pas dn 



li) [o[i;^ueu[' (télîiiie ci~ile»sus au ttclii de 3)* en plus ou en 
moins, et comme dénniliveaienl iijusiês tous les élaluns du 
kitograiiiine qui nefliffêrcronl pas de l'unilé de poids dt^lliiie 
ci-dessus au deliîde deuxdiKièines de inilli^rammecn plus, n 
Le Comité adojUe à ruiiaiiiintl<^ les deii\ résolutions pro- 
posées. 

Sur la proposition de M. Dt'SAs, le Comité déeide d'adresser 
â tons les membres des deux Commissions mixtes qui ont 
été chargés des comparaisons avec les protoljpes des Ar- 
chives, ainsi qu'à MM. Benoît et G. Tresca, des rcmercl- 
nienls pour les soins scrupuleux qu'ils ont apportés à 
l'accomplissement de celle imporlanle mission. 

Sur l'observation de M. Stas, que malheureusement un 
des membres de ces Commissions, qui a prêté ii l'accom- 
plissement de celte œuvre le concours de ses puissantes 
Tacullés cl de son inaltérable dévouement, ne pourra plus 
recevoir ce témoignage de reconnaissance, le Comité décide 
de communiquera M"" Deville la résolution qui vient d'être 
prise. 

M. Goïi expose qu'il est désirable que le Comité puisse 
commencer aussitôt que possible le travail de vérilicalioa 
des nouveaux prototypes; car les longues et difficiles opé- 
rations qu'il comporte exigeront certainement plusieurs 
innées. D'un autre c6lé, les opérations de la fabrication 
des règles et des cylindres, de l'analyse de leur matière, 
du tracé des mètres et de l'ajustage des kilogrammes, pren- 
dront dans lenr totalité également quelques années. Or le 
tout doit être terminé dans les quatre ans et demi qui 
restent encore avant l'expiration des douze ans fixés par la 
Convention; par conséquent, il est nécessaire que les fonc- 
lions de la Section française et celles du Comité puissent 
s'exercer concurremment. Il propose donc de communiquer 
<i la Section française la résolution suivante : 

« Éianl obligé de terminer les comparaisons el vérilica- 
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lions des nouveaux prolotjpes métriques avant l'expii'alioii 
de la première période de is ans, llxée par la couvenlion 
du Mètre, c'est-h-dire dans le délai de quatre ans el demi 
qui restent à courir, le Coinilé iiilernalionbl demande à la 
Section française de lui remeitre les iiièlres et les kilo- 
grammes au Tur et à mesure de leur acbèvement, sans 
attendre de les avoir terminés en totalité ». 

Cette résolution ayant été adoptée à l'unanimité, M. Du- 
jiAs déclare qu'il en nantira immédiatement la Section 
française, mais qu'il croit pouvoir, dès à présent, prendre 
l'engagement, au nom de la Section française, qu'il sera fait 
droit à celte demande, car elle a toujours pensé procéder ainsi. 

M. WiLD développe une proposition, doutia Commission 
des Instruments s'est occupée, mais qu'elle n'a pas men- 
tionnée dans son Rapport, parce qu'il lui restait à prendre 
quelques renseignements à ce sujet. Il s'agit de la construc- 
tion des thermomètres étalons qui, d'après une décision d« 
la Commission internationale de 1872, doivent accompagner 
les prototypes du mètre. La Convention de 1875 est muette 
sur le point de savoir si la construction de ces thermo- 
mètres incombe au Comité international ou à la Section 
française. Or, comme rien n'a encore été fait en vue de 
cette construction et que le Comité a décidé, dans la 
dernière séance, d'établir au Bureau international une 
section spéciale pour la thermométrie, il parait tout indiqué 
de confier à cette Section la direction de la construction el 
la fourniture de ces thermomètres. 

En tous cas, le moment est venu de prendre une décision, 
car il n'y a pas de temps à perdre pour ceux qui seront 
chaînés de la fabrication et de la vérification de ces instru- 
ments, si l'on veut qu'ils soient prêts en même temps que 
les mètres. En effet, il faut s'entendre avec les constructeurs, 
fixer les conditions que les thermomètres doivent remplir. 
Après qu'ils auront été construits, il conviendra de les 
laisser reposer pendant quelque temps, peut-être un an,' 
avant de procéder à leur vérification, qui, à son tour. 



demandera égalemenl environ deux ans, si l'on ne veul pas 
•augmenleroulremesurele nombre des employés du Bnivau. 
11 convient do"c de s'entendre sans retard ii ce sujet avec 
la Section française, cl si le Bureau international (luit se 
charger de ce travail, le Directeur du Bnreau aura à étahlir, 
avec le concours des a<ljo)nts, les ri>glcs <i suivre dans la 
construction de ces Itiennomèlres; il devra commencer des 
négociations avec des constructeurs et enlin remettre 
aussilAt que iiossible un projet détaillé d'exécution au Bu- 
reau du Comité, qui provoquera nn vote parcorrespondance. 

M. DcMÂS dit que jusqu'ici la Section française ne s'est 
pas encore occupée de cette question. Il l'eu entretiendra 
à la prochaine occasion et il croit pouvoir afTirmer, dès & 
présent, qu'elle sera d'accord pour que le Bureau interna- 
tional se charge de celle construction. 

Après ces explications le Comité approuve à l'unanimité 
la proposition de M, Wild. 

La Commission spéciale, nommée dans la seconde séance 
pour examiner le projet de règlement, déposé par M. Ilirsch, 
et coocernanl la vérification au Bureau iaternalional des 
étalons privés, fait un rapport verbal parl'organedeM. Wild. 

Il lui a suffi d'une seule séance, qu'elle a tenue sous la 
présidence de M. de Kruspér, pour étudier ce projet, qui a 
donné lieu à très peu de discussion, ayant Irait surtout à la 
question des taxes à prélever. 

M. Wild donne donc lecture du règlcuicnt suivant, qui 
est adopté article par article : 

EÉGLEUEKT POUa LA VKRIFICATION DES ÉTALONS PHIVKS DB POIDS 
ET VESUHKS ET DES INSTHIMENTS AtlXILlAIDES. 

Art. 1. — Conformé ment à l'article 6 de la ConvoDLton du Mëlro, le 
Sureau inlrrnathiial itnx Piùds et Mesures, fondé par celle Conven- 
tion à Breteuil.prëitde Paris, est aulori^éâ se cliurger delà comparaison 
des étalons de longueur el de poids, des échelles divisées, ainsi que 
des tliermomèlres et des baramMros dp précision, dont la vérificatioD 



lui sera di;mamléti, suit [jar des GoiivernonieiiU, soit par lies élablisse- 
ments scienlinqiioâ, dm Socii^tés savantes, des artistes constructeura. 
ou des savants. 

Aut. 2. — Les demandes de cps vérificaliona dnivent Être adressées 
au Directeur du Bureau international des Poid^ et Mesures, à BroteuU 
I Sèvres), près de Paris, qui joiJL-ra si les étalons et instruments prè* 
sontâs remplissent les conditions de construction indispensables. 

AsT. 3. ^Lesftaloas et instruments peuvent être présentés et retirés 
par le propriétaire en personne ou par son représentant dûment 
autorisé, ou bien ils peuvent être envoyés par poste ou chemin de fer; 
dans ce dernier cas, l'envoi et le retour ont lieu aux frais et risques 
du ptopriétaire. 

A leur arrivée au Bureau, il sera toujours dressé, et le cas échéant, 
en présence du propriétaire ou de son représontaut, un prucès-vcriial 
constatant l'état des étalons. Pendant leur séjour au Bureau interna- 
tiunsl, l'edniinistratlou de ce dernier mettra tous ses soins à aissurer 
leur sécurité et leur bonne conservation; néanmoins le Burtwn ne 
répond ni des détériorations ni de la perle dus objets qui lui sont 
conflés, quelle que puisse être la cause des accidents qui pourraient 
leur arriver. 

Aht. 4. ~ Le Bureau e^écu[e^a les comparaisons et vérifications avec 
toute la diligence que comporte la nature de l'opérelian dcDiandée et 
l'état général de ses travaux obligatoires, mais il ne s'engage pas i 
les exécuter dans un délai fixé. Le Bureau ne communiquera, en 
aucun cas, auï propriétaires, avant l'achèvement des comparaisons, des 
valeurs approximatives des équations ou corrections. 

Art. s. — Les étalons et instruments présentés ou envoyés doivent 
être accompagnés d'une note signée par le propriétaire et indiquant : 

ij. La désignation et la description sommaire de l'objet; 

//. Le nom du constructeur et i'époque de la construclion ; 

c. La nature et l'étendue de la vérification demandée; 

il. S'il faut le tenir à la disposition du propriétaire ou le lui retourner 
|)ar la poste ou par une autre voie. 

AnT. G. — Les élalonsde longueur et de poids recevront des certificats 
de leur équation par rapport au mètre ou au kilogramme prototypes, 
écrits sur parcliemin à l'encre de Chine et signés par le Directeur du 
Bureau; pour les écLelies divisées, on indiquera, sur demande, en 
outre, les erreurs de division, pour les poids divisionnaires les correc- 
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lions. Pour les thermomètres, le certificat donnera les corrections des 
points fixes et do trois autres points do réchelle; sur demande, on 
ajoutera le calibrage. Enfin, pour les baromètres, le certificat indiquera 
la correction et la tension de Pair dans le vide. 

Tous les nombres des équations et corrections, consignés dans les 
certificats, seront accompagnés de Terreur probable de leur détermi- 
nation. 

Art. 7. — Pour ôtre acceptés, les étalons de longueur peuvent être à 
bouts ou à traits, leur longueur peut aller jusqu'à 2"*, ils peuvent être 
en métal, en pierre dure ou en verre. Les surfaces terminales doivent 
être sufiisamment intactes pour bien définir la longueur; les traits 
assez nets et assez fins pour pouvoir être bien observés avec un gros- 
sissement de 5o environ. Dans le cas où les traits ne seraient pas 
tracés sur le plan neutre de la règle (ce qui diminuera nécessairement 
l'exactitude de la détermination), le mode du support, dans lequel 
rétalon est employé ou dans lequel sa détermination est demandée, 
doit être indiquée par le propriétaire. 

Les propriétaires sont libres de demander pour les mesures de lon- 
gueur : 

ft. La comparaison à la température ambiante; 

ù. L'équation complète avec détermination de la dilatation; 

c. Pour les échelles divisées en outre Tétude de la division. 

Art. 8. — Les étalons de poids et les poids divisionnaires peuvent 
être en métal ou en pierre dure; ils doivent être dans un état do 
conservation suffisant. 

Les propriétaires peuvent demander pour les étalons : 

a. L'équation par rapport au prototype du kilogramme (si le volume 
ou la densité sont donnés); 

6, En outre la détermination du poids spécifique; 

c. Pour les poids divisionnaires leurs valeurs en unités métriques. 

Art. 9. — Les thermomètres, pour être reçus, doivent être à mef;*- 
cure et avoir une échelle dont la position est invariable par rapport 
au tube; ils doivent porter le point de glace. Ceux pour lescjuels on 
demande le calibrage doivent avoir une division ù traits é({uidistants 
et être munis d'une chambre à leur bout supérieur. L'inlervalle cor- 
respondant à 1° C. doit au moins être de o'",oo'J. 

Les proi)riétaires peuvent demander : 



II. hcs correctiuns lies [loints lixes el de iroU autres points; 
II. En outre le calibra};e île toute l'échelle. 
Abt. 10. — Les baromètres, pour être reçus, doivent 6tre à mercure 
et avoir au moins un diamèlre intérieur de o'",oii; ils pourront 
être à siplion ou à systèmp Fortin; ils doiïpnt être munis des • 
moyens de déplacer lo niveau du mercure dans les deux branches. Lea 
baromètres doivent toujours ôtre ap|>orl(f3 et retirés par le propriélaire 
ou son délégué. 

I^s propriétaires sont libres de demander : ^H 

/i. La comparaison avec le baromètre normal ; ^H 

b. En outre l'élude de la division el du thermomètre altaclié. . ^| 
Aur. II. — Toutes les vérifications demandées par les Gouvern&- 
menlsdes Ëtals ayant adhéré à la Convention du Mètre sont gratuites 
et sont faites cd premier lieu. 

Les Gouvernements des autres pays et les particuliers doivent payer 

les taxes suivantes, qui, d'après la Convention (art. IS du R^le- 

ment), seront affectées au perfectionnement du matériel scientifique du 

Bureau : 

A. 1. Comparaison d'un étalon à la température ambiante ■>•! 

'±.11 V 3 températures 
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4. Et en outre pour l'étude des échelles divisées jus- 
qu'au nombre de i3o traita à déterminer 

B. 1. Comparaison d'un kilogramme 

2. • avec détermination du 
poi[ls spécifique 

3. Étalonnage d'une série de poids divisionnaires, com- 

prenant jusqu'à [5 pièces 

C, 1. Détermination des points fixes et do trois autres 

points d'un thermomètre 

3. Calibrage ou comparaison détaillée de l'échelle. . , . 
D' 1. Comparaison d'un baromètre avec détermination de 

la tension de l'air dans le vide 

3. En outre, pour l'étude de la division, dans l'ampli- 
tude de 50""" et du thermomètre attaché 

Si, pour des échelles divisées, le nombre des traits â étudiei 
passe i3o, ou si pour les poids divisionnaires le nombre des piè 
déterminer dépasse lî, le Directeur du Bureau peut fixer une 
supplémentaire. 
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Art. 12. — I^s |>ropriélairc3 ont en outre à payer les frais do trans- 
port, d'emballage et autres, qui résulteront du renvoi des objets [uir 
la poste ou par chemin de fer. 

Les taxes sont payées à la remise des certificals, ou pris en rem- 
boursement lors de Tenvoi par poste do ces certificats. 

Pour le Comité iiitcrnattonal dos Poids fit Mesures. 

Le Président^ 
Signé : G** Ibanbz. 
Le Secrétaire^ 
Signé : iy Ad. Hirscii. 

4 

M. le Président, constatant que le Comité a été de nouveau 
unaninie à reconnaître que les adjoints ont continué à 
remplir leurs fonctions d'une manière aussi consciencieuse 
que distinguée, propose d'allouer, comme témoignage d'en- 
tière satisfaction, à chacun des deux adjoints, MM. Benoît 
et Marek, la somme de looo^'. 

M. le Président propose également d'allouer à M. Collot 
la même somme- de iooo^% qui lui sera adressée en môme 
temps que la lettre que le Comité a chargé le Bureau de 
lui écrire, en témoignage de sa reconnaissance pour le 
concours précieux qu'il a prêté à la Commission mixte des 
kilogrammes. 

Ces propositions sont adoptées et les 3ooo^' votés 
seront inscrits au budget de l'exercice courant. 

M. le Président déclare close la session de 1882, et il 
invite les membres du Comité à se réunir, le vendredi 6 oc- 
tobre à 3*>, pour la lecture et la signature des procès-verbaux. 

La séance est levée à 5»» lo™. 
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PROCÈS-YERBAL 

DE LK CINQUIÈME SÉANCE 

Vendredi () octobre 1882. 

PRÉSIDENCE DE M. IBANEZ. 



Étaient présents : 

MM. Broch, Dumas, Foerster, Govi, Hirsch, de Kruspér, 

S TAS et WiLD. 

Le Secrétaire donne lecture du Procès-Verbal de la dcr- 
♦nièrc séance, qui est adopté à l'unanimité. 



Signé : G** Ibanez. 

D^ O.-J. Broch. 
J. Dumas. 

W. FOERSTER. 

G. Govi. 
D*" Ad. Hirsch. 
É. DE Kruspér. 
J.-S. Stas. 

H. WiLD. 
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SIXIÈME RAPPORT 



DIT 



COMITÉ INTERNATIONAL DES POIDS ET MESURES 



AL'X 



fiOUVER?IENEYrS SIfiV'ATAIRKS DS LA CO:VYE\TION W METRE 



SUR 



L'RXERCICR DR 1882. 
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Happort ilu Comité international des Poids et Mesures 
aux Gouvernements sigiiat'lires de la Convention du 
Mètre, sur l'exercice de 1882. 



Nnus avons l'honneur d'accomplir le devoir qup l'an, 19 
du Règlemenl de la Convention du Mélre impose au Co- 
mité international, en présentant aux Gouvernements des 
Hautes Parties conlraclantes le sixième Rapport sur l'en- 
sembledes opérations scienliriqucs, techniques et adminis- 
tratives du Comité et du Bureau iniernational des Poids et 
Mesures, pendant l'exercice de iSSi. 

Nous le Terotis dans la Tonne habituelle, en renvoyant, 
aHn de ne pas faire double emploi, certains détails de ta 
gestion du Comité aux Procès-verbauj: de sa dernière ses- 
sion, qui sont déjà livrés à l'impression, et en nous ap- 
puyant, pour l'activilé du Bureau, sur les rapports régle- 
mentaires que M. le Directeur nous a fournis. 

I. — Bàtimniita et machines. 

Pendant cet exercice, il n"a élé exéculé, pour les bâli- 
menls du Bureau, que les travaux de réparation et d'amé- 
nagements décidés par le Comité dans sa dernière session. 
Ainsi la toiture du pavillon, dit des communs, qui sert 
d'habitation à l'un des adjoints, a dû être réparée et, du 
càté sud, refaite entièrement, pour conserver le bâtiment 
dans un état d'entretien convenable. 

Comme le bâtiment de l'Observatoire contient déjà ac- 
tuellement et contiendra prochainement encore, en plus 
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(^raiiil lujiiilirt;, île? uljjels de grande valeur, i»|»itarli'iiaiH e 
partie à desCiOUvernemeiils cl à des particuliers, nous avons' 
cru, par mesure de sûreté et en raison de la position isolée 
de rétablissement au milieu du Parc de Saint-Cloud, devoir 
munir toutes les rent>tres et ouvertures de l'Observatoire de 
grilles en fer, qui ont été exécutées cl scellées par le mé- 
canicien-serrurier du Bureau. 

Les nouvelles fondations dti coihparatcur à dilatation, 
dans la salle III, dont nous avons parlé dans le dernier 
Ita{iport, uni été terminées dans les meilleures conditions 
en assurant une remarquable stabilité aux piliers de cet 
instrument, garantis par des enveloppes en bois de cliéne 
contre l'inlluencede la température des auges et des obser- 
vateurs. Aussi la distance des microscopes que portent ces 
piliers est-elle maintenant sensiblement invariable. 

La nouvelle fondation, pour le placement du compara- 
teur des mètres à bouts, dans le cabinet de Physique, a été 
acbevée également et les anciens ])iliers de cet instrument 
y ont été transportés de la salle II. 

Les travaux de dessèchement des caveaux destinés à con- 
server les prototypes et les témoins ont enlièrement réussi, 
de sorte que ces caveaux sont prêts à recevoir leur précieux 
dép6t. 

- Comme la' fabrication de la glace, au mojen de la ma- 
chine Pictet, n'est économique que lorsque l'on produit à 
la fois une grande quantité de glace, iSooo^ à aoooo'^ 
pour remplir toute la glacière, et que les travaux prépara- 
toires poursuivis actuellement au Hureau n'en exigent pas 
d'aussi grandes quantités, on a préféré en acheter, au fur 
et à mesure des besoins, environ looo^ à la fois, que l'on 
conserve dans une caisse en bois k doubles parois, placée 
au fond de la glacière. 

II. — Instruments. 

Nous sommes lieureux do pouvoir annoncer que le Bu- 
[■eau est enfin en possession du grand compnratenr niiiier- 



sel. i]itc le t'i-ii.'-n'iix iloii île M. Itisi'IiotTsIii-iin av^it |>.'mjis 
de coiiiiiiaiiiler en 1877, et qui, après quatre aii.s d'at- 
Ictile, est arrivé a Breleuil II* '\ noveniitre ileriiicr. 

M. Marck, que le Bureau avait euvoy(^, l'année dernière, 
à Vienne pour pl'endrc connaissance de tous les détails de 
la construction, et t\ix\ va, à notre regret, quitter le Bureau 
international pour occuper un poste scientilique dans l'ad- 
ministration des Poids el Mesures à Vienne, a re<;u, sur 
noire demande, appuyée par notre collègue M. Ilerr, l'au- 
lorisation des autorités autricliicnnes de rester encore 
quelques mois à Breteuil, pour monter, avec un ouvrier de 
MM. Slarke et kammerer, le comparaleur, el l'étudier dans 
ses parties essentielles. Ensuite l'appareil sera remis à 
l'étude complète et au\ soins de M. le U' Benoit. 

Le dernier des grands instruments, dont l'acquisilion 
pour le Bureau international avait été décidée en principe, 
dès l'origine, le cnmparateur pour les règles géodêsiiiies, 
a été commandé (léllnilivemcnl après une étude détaillée 
faite, par le Bureau du Comité, avec l'aide des constructeurs 
fie la Société genevoise, et soumise avec les plans cl le 
devis, par circulaire du aj février 18S3, aux Membres du 
Comité. 

Ce dernier ayant approuvé formellement ce projet el au- 
torisé son Bureau à passer la convention avec les construc- 
teurs, nous avons passé immédiatement, pendant la session, 
le contrat suivant : 

Entre le Comité iiiioi'riatioriiil ilei? Poids el Mesures, re- 
présenté par son Présiili'nt, M. le (îénéral Hjani'n. t-t sun 
secrétaire, M. le \)' Ilirsrti, 
d'une pai'l; 
El la Société genevoise pour lu construction d'instruments 
de Physique et de Mécanique, rcprésenlée par M, Th.Tu- 
rettiiii, sou Directeur, 
d'autre part; 
It » été convenu i:e qui snil : 



Abt. I". — Le Comiti? internuticnal coinriiande el la Société gene- 
voise s'engage à construire, pour le Bureau iulernaLinnal à«s Poids el 
Mesures, & Breteuil, un comparateur destiné aux comparaisons des 
r^lea gêodésiques, à trails et à bouts, de différentes longueurs, 
jusques et y compris la longueur de 4'". avec ud étalon protolype 
de 4"*) ^ l'étalonnage do ce dernier, ainsi qu'aux déterminations des 
coefiicienU de dilatation de l'étalon et des règles, conforraéinent 
aux dessins de construction et à la légende explicative soumis par la 
Société genevoi^iie, qui ont été adoptés avec quelques modifica lions par 
le Comité, el se trouvent joints au présent contrat. 

Aht. 2. — Cet apiareil et son installation se composent essentiel- 
lemenl : 

17. Des fondations, consistant en quatre blocs de béton en ciment, 
isolés, qui seront exécutés par les soins et aux frais du Bureau, d'après 
les indications el les dessins fournis par tes constructeurs el approu- 
vés par le Bureau du Comité; 

b. De sept piliers monolithes munis de porte- microscopes ; 

c. De trois rails destinés à supporter el à conduire le cbariut dam 
son mouvement entre les piliers; 

/{. Du cliariot el support des auges munis des moyens nécessaires 
de rectlDcalion; 

e. De deus doubles auges en for, le^* auges extérieures étant 
destinées à recevoir de l'eau ou de la glace, les ouges intérieures i 
recevoir, l'une l'étalon proloty[>e et la règle à comparer, l'autre à 
contenir l'étalon témoin ; les supports de ces règles doivent être munis 
de tous les moyens de correction dans les deux sens horizontaux et 
dans le sens vertical, à la portée de l'observateur placé aux micrO' 
8copes;dansla première de ces auges intérieures, il y aura, à côté des 
supports destinés au prototype, des supports dits universels pouvant 
s'adapter aux différentes formes et sections des règles géodésiques. 
Toutes les auges seront pourvues d'organea propres à agiter la 
liquide et à le maintenir en circulation. Les auges extérieures seront 
entourées de matières isolantes. Le couvercle des auges intérieures 
portera des lunettes de lecture pour les thermomètres; 

/. D'un étalon prototype en fer forgé de 4"". '5 de longueur en 
forme de T, obtenu par deux lames assemblées par des équerres; il 
portera sur cinq mouches en platine iridié des traits [chacun accom- 
pagné de deux trails ousiliaires) de mètre en mètre, et en outre, sur 



deux moiicNes, des iruits k la dislnticc do u'",o5t vn derà dits truiU 
délimiUlifs; et enfin il aura surdtux autres mouches, â o"',o6o au 
delà deâ traits délimitai irs, des trails pouvant servir à ta cumparsison 
des rés\es géodââiquesàboutsau moy^n de cylindres d'attouclieoient; 
g. D'un étalon témoin de 4" identique â la règle proloty|i6 en furme 
et en matière, mais portant seulement les cinij traits de mètre en 
mètre. 

Abt 3. — Lo C€mparaLeur sera accompagné des appareils auxiliaires 

a. De deux systèmes do cylindres d'attouchement doslinéâ à [a 
comparaison avec ['étalon à traita, des règles géodésiques à bouts, 
soit de deux toises, soit do 4'° de lonijueur; 

h. D'un moteur A gaz, système Ollo, de s clievaux; 

f , D'une machine électrodynamique, destinée à la fois à effectuer le 
mouvement des auges et à servir à l'éclairage électrique; 

d. De trois électromoteurs pour entretenir la circulation du liquide 
dans les auges; 

c. De huit lampes Edison et de leur laslallalion pour éclairer les 
microscopes micromélriques et les lunettes des tliermomèlres. 

Abt. i. — Des détails de construction pourront élre modifiés, si 
pendant l'exécution on en reconnaît l'utilité, à condition que les deux 
parties conIraclanl«s s'accordent sur ces modificaliong. Pour ces cas 
et pour loutfô Ips questions concernant l'exécution, la Société gone^ 
voise s'adressera à M. le D' Hirsch, chargé par le Comité de suivre et 
de surveiller la construction de l'Instrument. 

Art. 3. — l^a Société genevoise s'engagea livrer le comparateur et 
tous les appareils auxiliaires montés au Bureau international de 
Breteuil dans l'espace de dix mois à partir du Jour de la signature du 
présent contrat. 

Art. Ci. — Le prix du comparateur et de tous les appareils et in- 
fitallalions auxiliaires est fixé â la somme de trente-quatre mille francs 
(3jooo'') se décomposant ainsi : 

ie comparateur avec tous les accessoires, y compris 
les 7 piliers, la règle proiolypo et son témoin, mais 
sans y comprendre les fondations en béton du sous- 
sol, ni les > microscopes micrumétriques rournîs par 



AIM. Brunnar (térii 

I moteur Otio du a choTaiiiE 

I macliiriu Éloctrodynumiqiie 

3 (Mectromutuiird 

8 iamiies l'Jli.son ol k-ur itislalliilion 

TransiMjrt el inonUi^o de l'iiislruineni à DreUsiiil iitoo \ 

Tolal 34ooo''J 

Art. 7. — IxM payement auronl lieu do la maniiTC suivante : 1 

Dk mille francii à la signature du )>rùsBnt conlrol; 
Quatorze mille à la i^ception de rinstrumenl; 
Dix mille si\ mois après la réception de l'instrument. 
Fait douLlo à Paris, le ^8 septembre iSS^. 



SigriiJ : Tu. Tu 



iii : G"' IbaSkz. 
: D' Au. Ilinscii. 



Il résulte de ce traité que l'inslrumciit sera livré à la lin 
du mois de juillet prochain et, comme les cinq micro- 
scopes microaictriques, commandés à MM. Brunner frères, 
sont déjà terminés, sauf le Tinissa^e, le tout pourra être 
monté et rectifié avant la fin de i883. 

La construction des Tondations sera exécutée parles soins 
du lltireau, dés que la salle I aura été rendue disponible 
par l'évacuation des appareils thermomëtriqties et assez à 
temps pour assurer un tassement suffisant avant l'installa- 
tion du comparateur. 

La balance pour les pesées dans le vide, que nous avions 
dû vendre à son constructeur, M. Bunge, afin qu'il yfûtap- 
porté les changements nécessaires pourmainlenîr mieux le 
vide, sous la cloche, n'a pas encore été rendue. Comme 
M. Bunge est empoché, par son état de santé, d'exécuter 
les modifications demandées, nous avons accepté l'ofTre de 
noire collègue M. Foersler, de faire terminer celle balance 
sous sa direction, par M. Stnckratli, artiste habile dont le 
Bureau possède déjà d'excellents produits. Nous espérons 
que, dans le courant de l'année prochaine, le Bureau en- 



•l'R on itosïio^siu» lio CCI itli|irii-l;irit iiislriliticiil, iilurs en 
élal (le servir au\ pesées dtms le vide. 

L'appareil pour le t/iermaniétreà air. {\m avait éti^ fourni 
par M. Golaz, a été coinpiélé et modifié dans plusieurs par- 
lies esscutielles, sous la direction de M. l'erncl, par le mé- 
canicien du Bureau. Ainsi la chaudière, a,vanl élê trouvée 
insuflîsanle, a été remplacée par une autre plus grande <|ui 
a été irislallée dans le couloir Sud de rObservaloire.oii elle 

•, peut exercer aucune influence nuisible sur les instru- 
menls et la température des salles d'observation. Il reste 
encore à ac<|nérir le réservoir en platine iridié, qui est cuni- 
roandé, de sorte que nous avons l'assurance de voir, dans 
le couraLt de iS83, exécuter les importantes comparaisons 
avec le thermomètre à air, relardées par la maladie de 
M. le D' l'ernet. 

L'appareil Fizeau pour la mesure des dilatations a été 
modifié, d'après les propositions de M. le b' Benoît, ap- 
prouvées par le Comité, dans le but de ponncttre l'ob- 
servation des anneaux de Newton dans le vide, La con- 
slmction ayant parfaitement réussi, l'appareil fonctionne 
maintenant à notre entière satisfaction. 

Nous n'entrerons pas dans les détails sur les appareils 
secondaires et les modifications apportée? aux instruments, 
puisque le tout a été exécuté dans l'atelier du Bureau; le 
Rapport de la Commission des instrumenls, soumis au Co- 
mité dans la séance du 3 octobre, les indique d'ailleurs, 
^ous nous bornerons à compléter, comme d'habitude, la 
liste des acquisitions fuites en iS8:i pour l'outillage instru- 
mental du Bureau. 



Liste de 3 iDstniments. 



rOlIPAHATl^rnii. 



Coiii/itiriircrir ii/iàci sel lie SUirVe cl Kammi 

(deuxième viTsemeuL) 

rEmballago el purt 

'(Il realo lï |»ayor lonoo'') 
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Cumixnaivur ^vinU-siquc de la Société genevoise ( premier 
versomont) 10000,00 

BALANCES. 

Petite balance (le précision de Stuckrath 447 j^o 

Étrier en argent, servant aux pesées hydrostatiques, 
construit à l'atelier du Bureau; dépense pour Fargent 
employé 74 ,3o 

APPAREIL FIZEAV. 

Petite lunette à niveau, sur trépied, par Léon Laurent. . 170,00 

Trépied en bronze, par Laurent 78,00 

Prisme en flint de 20"™ de hauteur, par Laurent i4jOo 

Disque de verre à surfaces planes, de 53""" de diamètre, 
par Laurent i3,oo 

1 cube en acier recuit et i cube en acier trempé, par Lau- 
rent 5o,oo 

LUNETTES, PRISB1ES> LENTILLES. 

4 lunettes, avec lentilles pour l'éclairage, destinées à la 
lecture des thermomètres du comparateur à dilatation, 
par la Société genevoise 4o25^<> 

4 prismes à réflexion totale, de i5""" de côté, par Léon 
Laurent 56, 00 

8 objectifs de 95""" de distance focale et i4"*™ de diamètre, 
par Laurent 38, 00 

2 lentilles d'éclairage pour le comparateur à dilatation, 

par Laurent 24,00 

6 objectifs et 12 lentilles, pour construire à l'atelier 
G petites lunettes servant au baromètre normal Wild, 
par Laurent 58, 5o 

NIVEAUX. 

2 niveaux sensibles, pour l'étude des mouvements des 
piliers, par la Société genevoise 121 ,5o 
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APPAREILS DIVKns. 

C fin u (Itère à vajivur, construite à Tatelier, pour le Hier- 
inomètre à air; matériaux et heures supplémentaires. . 'Ji| ,<m) 

2 trépieds pour supports de lentilles d'éclairage jiOjOo 

1 étncren argent^ pour servir au nettoyage, à la vapeur, 
des kilogrammes; dépense pour l'argent employé 7 1 ^ i<> 

Total dépensé en 1882 24o<)o,<)o 

Liste antérieure ioo5i9,83 

Dépense totale, pour les appareils, à la fin de 1882. . 124610,43 

F/invenlaire systomatiqiio, que le Comité avait décidé 
d'établir l'année dernière, a élé éIal)oré par M. le Directeur 
du Bureau et soumis, dans la dernière session, au Comité, 
qui y a apporté quelques changements de classification. Il 
sera établi sous celte forme définitivement et maintenu 
régulièrement a jour. 

m. — Prototypes. 

Le Comité international est heureux de pouvoir annoncer 
aux Gouvernemenls des Hautes Parties contractantes que 
la fabrication des nouveaux prototypes métriques, malheu- 
reusement retardée pendant des années par de nombreuses 
difficultés de différente nature, a enfin commencé dans 
des conditions qui font espérer qu'elle avancera sans en- 
traves et d'une manière satisfaisante. 

Bien que nous nous soyons empressés de donner con- 
naissance aux Gouvernements des principaux faits, à 
mesure qu'ils se sont produits, nous croyons devoir com- 
pléter ici les documents qui rendent compte du dévelop- 
pement de cette importante question. 

Au commencement du mois de mars, nous avons reçu 
du Gouvernement français la dépèche suivante, annon- 
çant l'ouverture des négociations avec le constructeur 
anglais : 



MIMSTÈllK IlKS AFKAIHES ÉTll.VXGÉHh:S. 



StONSlKLil 



: PiiKsi 



Voua avez bien voulu trangmeltre, le 3 diicombri; Jtraier, à mou 
prodécoaseur, uno tJumande de l'Académie Impériale des Sciences de 
Saiut-Pétersbourg, qui avait pour objet d'obtenir un exemplaire de 
chacun des nouveaux prototypes eu platine iridié pur, soit un mëlre à 
traits et un kilogramme. 

Vous aviez en ci6me temps exprimé le désir d'Ûtro renseigné sur tes] 
mesures prises |)ar le Gouvernement français pour commencer taj 
Tabrication des nouveaux proiotypes, commandés par les Gouverne- | 
ments signataires de la Convention du Uètre. 

M. le Ministre du Commerce vient de m'informer que, conformément • 
à l'avis de la Section fran^^ise, son adminJstrotion est entrée en pour- - 
parlera avec la maison Matthey, de Londres, pour la^fournilure deSi i 
prototypes on question et que ces pourparlers paraissent devoir aboutir 
prochainement. M. Tirard ajoute que la Section française a pris les j 
mesures nécessaires pour que l'analyse chimique des mètres et des ] 
kilogrammes bruts, ainsi que la vérilication des qualités physiques de 
leur alliage, fussent effectuées avec toute l'exactitude désirable, et ter- , 
minées, ou tout au moins très avancées, à l'époque do la réunion dn 
Comité international des Poids et Alesures, qui doit avoir lieu au mois 
de septembre prochain. 

Je m'empresse, Monsieur le Président, de vous communiquer ces J 
informations; j'aurai soin, d'ailîeurs, de vous faire connaître ult6rien-<| 
remrat le résultat des pourparlers eogngés avec la maison Mallhey. 

Recevez, Monsieur le Président, l'assurance du ma haute consî 
délation. 

Signé : C. DE FnKÏCI.NKT. 



Monsieur le GënA-al Ibanc 
Poids et Mesures. 



, l'rcsiilciil ilii comilc iiitcniatioiinl îles 



Nous avons porté celte nouvelle à la connaissance des J 
llauLs riouverneinenlspar la circulaire suivante : 



nOHITK I>'TF.II\\TIO>'AI. IIKS l'OIRS KT Hm'KP.S. 



MudriJ el Neuchtiel, lu ' 



MONSIEI 



.eMims 



Noiiâ avons la satisRicliDn do Tniro connaître aux Gouvernements 
signaiaireâ de la Convitnlion du Uètre que la fabricfilion des nouveaux 
prototypes mftriquos, si vivement dt^irée par les Adminislretions des 
Poidâ et Mesures delà plupart des États iulércsséa, va ëlro commcno^ 
prochainemeut. 

En effet, répondant aux di^marchcs dont nous avons rendu compte 
dans DOtre dernier Rapport aux Gouverncinenl^ contrat tan l>i, Monsieur 
le Ministre desAITaires étrangères de France, par dépâcliodu-iBrévrior, 
vient de nous informer ijuo, conformément à l'avis de la Socliun 
française, Tadminislration du Minisière du Commerce est enlr&! en 
pourparlers avec la maison Matlljey, du Londres, pour la fourniture 
des prototypes commandés par les Gouvernements et que ces pour- 
parlers paraissent devoir alioutir prochainement. 

Monsieur le Ministre ajoute que la Section française a pris les mesures 
nécessaires pour que l'enah-se chimique et la vériflcation des qualités 
physiques de ralliante des mètres et des kilogrammes fussent effectuées 
avec toute l'exactitude désirable et terminées, ou tout au moins très 
avancées, à l'époque do la prochaine réunion du Comilii interna- 
tional. 

Le Comité lui mâme s'empressera de prêter à la Section froncaise, 
pour la construction des nouveaux prototypes, le concours prévu par 
l'anicle 4 dos Di.ijjosriions iransituirrs de la Convention du Mètre, et 
de prendre toutes les mesures pour que les prototypes, une fois con- 
struits, soient comparés et vérifiés au Bureau international des Poids 
et Mesures, avec tous les soins et toute la célérité que comportent dos 
opérations fondamentales aussi délicates. 

Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l'assurance do notre plus 
haute considération. 

Le l'rv.\i lient. 



Si^iué ; G"' Iha> 



Li- SiTitUiiùf , 
Sipné: D' An llm 



Kii iiiéinc temps, nous i 
fi'iinçnis par la lellie suiv; 



I (iotiverucmciil 



COMITÉ ISTERN.VTIOSAI, nCS POIIIS IT MESIRES. 



MONSIEIR I.K MiMSTIiE, 

Par dépêche du aS février, Voire Excellence a bien voulu nous 
informer que l'Administration française est entrée en pourparlers avec 
la maison Matlhey, de Londres, pour la fourniture des nouveaux pro- 
totypes métriques el que ces pourparlers paraissent devoir aboutir 
prochainement, En même temps, vous nous faites savoir que la Sec- 
tion française a pris les mesures nécessaires pour que l'analyse chi- 
mique et la vérification des qualités physiques de l'alliage de cea 
prototypes fussent effectuées avec toute l'exaclilude désirable, et ter- 
minées, ou tout au moins très avancées, à l'époque de la prochaine 
réunion du Comité international. 

Nous avons cru immédiatement devoir porter à la connaissance des 
Gouvernements intéressés ces informations, qui les rassureront sur la 
prochaine entreprise de la construction des prototypes, si vivement 
désirée par les Administrations des Poids et Mesures dans la plupart 
des États contractants. Nous avons ajouté que le Comité international 
s'empressera de prêter à la Section Française, pour la fabrication des 
nouveaux prototypes, le concours prévu par l'article 4 des Dixpositinni 
transitoires de la Convention du Mètre, et qu'il prendra toutes les 
mesures pour que les prototypes, une fois construits, soient comparés 
et vérifiés au Bureau international des Poids et Mesures, avec tons les 
soins et loule la célérité que comportent des opérations fondamentales 
aussi délicates. 

Veuille/, agréer, Monsieur lo Ministre, l'assurance do notre plus 
liante considéraiiun. 

Le Président, 
Signé : G'^ iBiifRi:. 

Signé: D' Ad. liinscu. 



A Sm Excellence Mnnsieiir lie Frr^ 
èinmgères île Fmmr. îi Pmis. 



Aff<,i,r 



i:'i':^l chiiifi lii prpiiiièri' sriince ik' la s(-s^i.m d.- i88i .|iio 
le (^oiiiilé a reijii cuuimunictiliurLiie lu dépéi^lie suivuiileilii 
GouveriiPinenirrançais, annonçant la conclusion (lu mardiô, 
cl dont nous avons Tail part iminédiatemenl au\ Gouver- 
ncmenls tles Hnnli-s Parlios rontraclanles par noire lellce 
(In jo scpItMiilirt' (liTnicr. 

MINTSTrriE IIKS Al-'I^'AIIIKS KTIl ASnÈRES. 



SloXSiKlH LE l'BKSIPENT, 

En me référant à la coinmiinicalion de mon Déparleoienl en date du 
a3 février dernier et à voire lettre du ao mars, je m'empresse de voua 
informer qu'un marché vient d'être passé entre l'Administration fran- 
CHÎâe et la maison Mattliey et T.", de Londres, pour ta fournilure des 
prototypes du mètre et du kilogramme, destinés tant à la France 
qu'aux Puissances étrangères. 

Je vous serai oliligé, Monsieur le Président, de bien vouloir donner 
connaissance de celte information aux divers Gouvernements inté- 
ressés. 

Agréez, Monsieur le Président, les assurances do ma haute considé- 
ration. 

Signé : E. DccLERc. 

H/iiii,\i<'iir /(■ Griiciiil Ihaiîrz, Pri'Ki'lenl du Comrlé intirniUiomil difn 
P'iiil.' et Metiirc.i. 



L' CoiiiiEncE 



ENTRK Son E\i:i;r,LE?ii;K i.r. MiNit 
r HM. JoiiNson, Mattheï et C'-. 



du 



MM. Johnson, Matthev et C" s'engagent à fournir au Minis 
Commerce, pour les travaux de la Section française, trente mèlres 
rayonnes en X dans les conditions suivantes : 

). La longueur des rèfrles sera de un mètre vingt centimètres (i'",ao). 



S. 1^ densité lUi 



[.'■tal SI 



inii. le mêlai supposé à 



i 



;(. La com|iusilion de TalliasP SiTii tHli-, (|Uf In m|i|iorl ilti |>li(ii^ 
I l'iridium soil compris dans les limil*',-; tniiviinlcs : 



4. La lolératicB, |>oiir les mclaiiv aulres que le platine et l'iridiuiR 
SOTS, ainsi Tixée, savoir : 

Pour le rulhéniiim y«tô I"" millième). 

Pour le fer -nnrô ("" milllÈme). 

Pour le rhodium ou mSié de palladium. Tû'inrô (quinze dix-millièrai 
Pour le cuivre, l'argent, l'or ou autres 

métaus TFoïïïï (deux dix-millièmes). 

^. Les règles devront ftre construites avoc un métal homogène, 
entièrement soluble dans l'eau régale et présentant partout la même ^^ 
donsilé. Cette densité sera prise sur deux échantdlons ii détacher deâ^H 
extrémités de la règle. ^H 

G. Avant de procéder à l'alliage des métaux et à la transformstioii^' 
de cet alliage en règles et en cylindres, il sera prélevé, sur des masses 
de vingt kilogrammes [30''), deus échantillons de chacun des métaux 
et de l'alliage. Un exemplaire de chacun de ces échantillons sera remis, 
pour ètro analysé, à MM. Debray, maître de Conférences a l'Ëcole 
Normale supérieure de Paris, en qualité de délégué de la Section fran- 
çaise, et à M. J.'S. Stas, de Uruxelles, comme délégué du Comité 
international. Ce n'est que lorsque ces échantillons auront été reconni^^H 
réunir les conditions ci-dessus énoncées que MJl. Johnson, Matttt<9^| 
et C" procéderont à la confection des règles et des cylindres. ^i^| 

T. Ces règles ne devront offrir aucun défaut qui ne puisse dispa> 1 
raltre après le finissage, le dressage et le polissage. Ces dernières 
opérations ne seront exécutées par MM. Johnson, Alaltliey et 0' qu'après 
récopliûn provisoire des règles brutes par la Section française. 

8. Il est alloué ù MM. Johnson, Matthej et C° pour les dépenses 
qu'entraîneront les travaux d'analyse doti melnux et alliage-., néces- 
saires à la confection de ces proluljios une somme i forfait de 
six mille francs (Gooo''). 

I 
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9. MM. Johnson, Mallhcy cl (1^ <lomeurcnl libres dVmploycr les 
procédés qu'ils ju<<eronl les meilleurs : 
1** Pour la préparation dos métaux purs; 
2" Pour la fabrication do Talliat^o; 
3" Pour la façon des K»{;lcs en X. 

iO. ÏJà réccpHon défînitive des mètres par la St^ction française sera 
eiïectuéo sur le Rapport d*une Commission SfM'ciale, (pii en vérificrd 
la composition, la densité et les qualités physiques. 

1i. Si une ou plusieurs de ces rè«;les étaient déclariVs non rece- 
vables par la Section française, elles seraient restituées à MM. Johnson, 
Matthey et C^. Le Gouvernement français n'aurait à supporter, en ce 
cas, aucune partie de la dépense se rapportant, soit à la façon en X 
des pièces, soit à la valeur de Talliage. 

12. MM. Johnson, Matthey et Ù* s'enga^^ent à fournir (|uaranto 
masses du même métal et pesant chacune de un kilo>,'ramme cent 
cinquante grammes ( i^^ i5o'-<'^) à un kilogramme deux cents grammes 
(l'^^ooS') et satisfaisant aux conditions de densité, de composition 
chimique et d'homogénéité stipulées plus haut pour les règles. 

13. Le prix des fournitures faisant Tobjet du présent marché, après 
que la livraison en aura été défmitivcment acceptée, ainsi que des 
échantillons livrés à MM. Debray et J.-S. Stas, est ainsi fixé : 

Prix du kilogramme de Talliage, tant pour les règles que f)our 

les kilogrammes, deux mille francs, ci 2000'*^ 

Façonnage de chaque règle, deux mille cinq cents francs 2 )oo 

Façonnage de chaque kilogramme 1 .Oo 

14^ MM. Johnson, Matthey et C* s'engagent, d'ailleurs, à recevoir, 
en payement desdites fournitures : 

i^ Le platine iridié resté sims emploi du Conservatoire des Arts et 
Métiers, qu'ils reprendraient au prix de neuf cents francs ((jog^**; le 
kilogramme ; 

^'^ Les échantillons remis à MM. Debray et Stas, au prix de deux 
mille francs (2000'*^) le kilogramme. 

£0/1 fwur iimrt'hé : 

Signé : JoMisoN. M\ttiiev kt C'**. 
Approuve : 

Ia* Ministre du Commctrc, 

Signé : Pierre LK(iR\M). 

Paris, le 23 avril i88v?. 



f 
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Kn iillL'iLiliiiil le fcuniiiL'iici'iiu'iil île la l'altricaliuii des 
[iioloiypes coriinianités, il importait de posséder totil 
d'abord des copies authentiques des anciens protolypesdes 
Archives, pri^les à pouvoir servir jm tracé et à l'ajustage des 
nouveaux. 

Celait rlans ce but que deux Commissions mixtes avaient 
été chargées, par le Comité international et la Section 
française, de coniparer des étalons du métré et du kilo- 
gramme, en platine iridié, aux prototypes îles Archives, j 
Ces travaux délicals ayant été achevés avec lieaucoup dej 
dévouement et un succès complet, deux de ces étalons ont j 
été remis, par la Section française, en présence de M. ISfl 
Ministre du Commerce et de l'Agriculture, à M. le Dîrec-'^ 
leur dit Bureau international, acte dont nous avons doané J 
connaissance aux membres du Comili' inlernational par ta J 
circulaire suivanle : 



rOMITI' l\TFJlN.\TIO?iAI. IIK.S P'OniS r.T >iF.Si:nF.S. 



MoNSIEin ET THÉS II 



t: COLLÈCCK, 



Noua avons la saLiâfaction do vous annoucer la livraison do detntJ 
étalons du mètre [I,| et du kilogramme (K3) en platine iridié pur, J 
qui onl été comparé:- aux aiioienâ prototypes des Archives par lea^ 
soins de doux Commissions mixtes, formi^ par des délégués de la 1 
Section française et du Comité international, et qui ont été remis, ia | 
a6 avril dernier, au Ministère du Commerce, à M- lo D' Broch, aulA—, 
risé à les recevoir au nom du Comité. Vous trouverez le prooès-ve 
de celle remise dans le Jimrnal ojfim-l de la République françiius^ 
dn 3o avril, dont nous aïons l'honneur de vous adresser un ex 
plaire. 

Imméilialement apies aïoîr rucn ces élalons, nous avons fait com- 
mencer au Bureau mternatioiial leur comparaison avec nos types du 1 
mètre et du kilogramme, el l'on ne lardera pas à déterminer égale- J 
ment la dilatation du mètre \.i, de sorte que lo tkimité se trouvenj 



[in)cli(ijiic.iiii'lit l'n possossiiiii îles (^liiriiLiiits essorilii'1.4 |«nr HrtblJr 
traiiiiLtion outre \f» anciens et lea futurs protolypM niiHriijiie*. 

VfiiillBï agrfer, Woiisiuur ot très lioiion'i r.ollèfjui 
notre («rfaitv cunsiiléralion. 



*' IlllSK/. 



Signé : 0' Ad, Ilinsi:!!. 



Le procès-verhal mentionné c 
termes : 



sost ri'dij.'éilans ces 



i 



Van mil liuit ronl quatre-\ingl'(Jcu\, lo vingl-six nvril. on l'Iiûtel 
du Ministre (lu Commerce, quai d'Oi^y, n° a5, à Paris, en présence 
de U. Tiraril, Minislra du Commerce, se sont réunis : 

i°M. Broch, directeur du Bureau luternsliunal dos Poids cl Mesures; 

a" M. Dumas, Secrétaire perpétuel do l'Académie des Sciences, 
Membre de l'Académie Trancaise, Président de la Section française de 
la Commission internationale du Métra; 

3° M. l'amiral Mouchez, Memlire de t' Académie des Sciences. Direc- 
teur de l'Observatoire, Membre de la Section fran^^aiso; 

i' M. Cornu, Membre rie l'Académie des Sciences, profcssonr à 
l'Ëcole Polytechnique, Membre de la Section fran^'ai^e; 

5* M. Tresca, Membre de l'Académie des Sciences, professeur au 
Conservatoire des Arts et Métiers, secrétaire de la Section française; 

6' M. Nicolas, chef de bureau au Ministère du Commerce, secrétaire 
administratif do la Section française. 

La réunion avait pour objet de procéder à ta livraison des deux 
types du mélre et du kilogramme en pialinc iridié pur, qui ont été 
comparés a \ ec les étalons conservés aux Archives nationales, compa- 
raisons olfectuées au Conservatoire des Arts el Métiers, pour le mètre, 
et à l'Observatoire de Paris, pour le kilo^Tamme, lesdils types devant 
servir aux opérations ultérieures du Bureau international des Poids et 

Les vérifications relativesau mètre ont été effectuées au Conservatoire 
pur les soins do MM. Broch, Koerster ot Slas, représentant le Comité 
international des Poids et Mesures, et do MM. Dumas, Cornu et Tresca, 
représentant la Section Trançaise. 

le kilogramme, les opérations ont été effectuées à l'Observa- 



33998 J 



— Khi — 

liiifL' par les soinsdo MM. lirocli el SU^, rppràsenlaTil le Comili' inlor- 
. national, bL de MM. Uuinaa, Uouchez et Ilonri Sainte-Claire Deville, 
reprësimtatit la SeclJon français. 

Los calculs nécessaires pour fixer les éijuations définilives du kilo- 
gramniB ut du mètre ont êLé elTectuâs pur MM. Brocli et Stas, pour le 
kilogramme, et par MM. Cornu et Tresca, pour le mètre. 

M. firocli. ayant rendu compte de l'état auquel leâ opérations 
étaient parvenues, a été autorisa par le Président du Comité interna- 
tional des Poids et .Mesures à prendre livraison du mètre et du kilo- 
gramme ainsi préparés. 

En présence de H. le Ministre du Commerco, et après remise du 
mètre par M. Trosea, et du kilogramme par M. Moucliez, qui en 
a\ aient pris respectivement charge, comme il est constaté par les 
procès- verbaux dressés à cet effet, M. firocli prend à son tour, et dès 
ce moraonl, livraison et cliargo des deux types confiés a ses soins, oij 
sa qualité de Directeur du Bureau international des Poids et Mesures. 

En foi de quoi a été dressé le présonl procès- verbal, qui a été signa 
par M. le Ministre du Commerce et par les personnes ci-dessus | 
désignées. 



Signt 



: r. TlRARn. 

D' O.-J. Drocu. 
J.-B. Ddnas. 
Ë. Mouchez. 
A. CoBNU. 
H. Tbebca. 

U. NlMLAS. 



Dans lu session de celte uonée, le Comité a reçu, tle ses 
membres qui faisaient partie des Commissions mixtes, des 
Rapports détaillés, établissant les équations définitives 
entre les anciens prototypes des Archives et les copies en 
platine iridié, qui sont destinées à les remplacer désormais 
pour toutes les opérations du Bureau international, et à 
servir de transition entre les anciens et les futurs prototypes 
métriques. 

Le Comité a pu aiusi décider, dans la séance du 4 oc- 
tobre dernier, que, « jusqu'à l'époque du sanctionnemeot 
déilnitif (les nouveaux prototypes métriques, on adopti 
pour les travaux du Rurcau inlornalional : 



loptera, ^Ê 



loi - 



a JiiiiKii<.-iir, lii ilisl;itii'c CDiiitH-isi-, ii ' 
liutifs de IVialoii ik-signi- pur I,, dini 



Il Cointne uiiitt^ il 
etilro ]4>3 Iraiu d^liii 
nuée (le si» microiis 

n i^omnie iinilè 'le poîiis, le kilo;!raniinc dffsi^nê pnr K|. 

Celle décision a élé commiiniqiK^e à ta Section française 
lïour servir tle norme dans le tracé des mèlres el l'uJiiijUifje 
des kilogrammes. 

En même temps, le Comité a Dxë comme limites d'ctac- 
litude, pour le tracé des mt^lres, trois microns en plus ou 
en moins, et pour l'ajustage des kilogrammes deux dixièmes 
de milligramme en plus. 

Ensuite, pour assurer la remise des nouveani prototypes 
métriques aux États contractants en temps voulu, le Comité 
a demandé à la Section française de lui remettre les kilo- 
grammes el les mètres au fur et à mesure de leur achève- 
ment, sans attendre de les avoir terminés en totalité. Ile 
cette façon, on pourra commencer au Bureau international 
les opérations de vérification et de comparaison, pendant 
que la Section française continuera le tracé et l'ajustage, 
et nous ferons avancer ainsi noire tâclie commune le plus 
possible. 

Dans le même hut enOn, le Comité international a pro- 
posé de se charger de la construction et de la vériOcalion 
des thermomètres qui, d'après les résolutions de la Com- 
mission inlernaliouale du mètre, doivent accompagner les 
prototypes, aUn que ces instruments auxiliaires, dont l'étude 
demandera un temps considéraWc, soient prêts au moment 
voulu. 



IV. - 



La composition du Comité international est restée la 
même. Nous avons eu le regret d'être privé encore, pendant 
cette dernière session, du précieux concours de notre sa- 
vant collègue, Kl. Iterr, qui, au dernier moment, a dfi, sur 
le conseil des médecins, renoncer au voyage à Paris. 

Do mémo, M. Ii' général Wri-de a été cmpéclié, par U's 
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suilcs (l'tiii lilcliciix iii'ciilriil (|ui lui l'Sl arrivé cel é\ê, tie 
venir à Paris. Enfin nos deux collègues américains, de i 
Wasbtnglon et de Cordoba, se sonl vus, encore celle snnéej' 
dans l'impossibilité de Iraverscr l'Océan pour assister à la 
session du Comité. 

Ces lacunes involonlaires rendent d'autant plus regret- 
table l'absence systématique d'un cinquième membre, 
M. Husny-Bey, qui, après avoir pris part à la [iremiére ses- 
sion de 1S75, n'a plus assisté â aucune session du Comité, 
ni répondu à aucune des nombreuses communications et 
circulaires que le Comité a continué à lui adresser. Comme 
M. Husny-Bey n'a pas donné formellement sa démission et 
que son nom continue ii ligurer sur la liste des membres 
(iu Comité, cette abstention absolue augmente pour le 
Comité le danger de ne pas se trouver, dans une session, 
en nombre pour délibérer. 

Celte situation fàclieuse a engagé le Comité h s'adresse» J 
à H. l'Ambassadeur de Turquie ii Paris, pour lui demandef J 
si M. Husny-Bey est en mesure de rester membre effectif | 
du Comité international des Poids et Mesures, ou 
dernier doit le considérer comme démissionnaire. 

A celle lettre, datée du 37 septembre dernier, nous 
n'avons pas encore reçu de réponse. 

Au Bureau international, M. le Directeur Orocb, qui 
était parli le i" janvier pour Christiania, pour être de retour 
le a8 janvier, a dû prendre un nouveau congé du 1 1 m 
ao août, et a été remplacé pendant ce temps par M. le 
D' Pernel. M. le D' Broch étant retourné à Christiania le 
19 novembre dernier, c'est M. le D' Benoît qui a été chargé 
dès lors des fonctions de Directeur ad intérim. 

Le Bureau international fait une véritable perte par le 
départ d'un des adjoints, M. Marek, qui, pour des motifs 
purement personnels, a donné sa démission pour retourner 
dans son pays et aller occuper à Vienne une position s 
tifique dans l'Administration des Poids et Mesures d'An- < 
triche. Le Comité a accepté, pour la fin d'année, la demi»- ' 
sioD de cet excellent fonèlionnaire, aus^i capable que 



iTiiisl'iriiciiTix, iTi le n'iiicrciaiil «les scrvici-s sij,'tiiilc's iiii'il 
.1 rciicltis II rt-^lalilUsRitioiil interna lioiinl des l'oiils vl 
Mesures par les liciiiis travaux tie peséos de jtrccision (|<t'il* 
y a exécutés, cl pai' les ingûiiieuii instruments qu'il n con- 
slruils ou iiidiiiuôs. Avec l'aulorisatiou des autoj'ités îuitti- 
cliîennes, M. Murck restera jusqu'au mois de mars, pour 
terminer scé travaux au Bureau et aider à la rociiliciiiinii 
du comparateur universel. 

Le Comité a décidé do. ne pas romplucer M. Marek ini- 
médintcuiciil cl a cliargé son Bureau de lui faiiv des prn- 
posilions à cet égard d'ici à la procliaine session. 

M. le 1)'' l'ernel, dont la santé laissait à désirer depuis un 
certain temps, a dfl prendre un congé pour Tatre une cure; 
liarli le a8 octoltre, il a repris ses ronciinns le i5 dé- 
cembre. 

Dans le personnel îles .ailles, il s'est produit les eliange- 
mcnts suivants : 

M. Laurent Scldûssel, ingénieur des arts et manufacUires, 
entré an service du Bureau le i" septembre j88i, a donné 
sa démission dés le 3o juin iSSa, pour accepter une place 
comme ingénieur civil. Il a été remplacé par M. Paul 
Perrot, antérieurement sous-actuaire dans la Compagnie 
d'assurances le Phénix; îl est entré, comme aide-calcula- 
teur de M. Uen(.ir. le i" juillet i88a. 

M. Félix Côte, qui était entré au Bureau le lo oc- 
lobre 1881, a de môme donné sa démission [lonr le 
i3 juin i88a, atin d'accepter une position comme ingénieur 
civil. Il a été remplacé par M. le !)■■ Pierre Chappuis, de 
itivaz (Suisse), qui, depuis l'année dernière, a travaillé au 
Bureau, comme volontaire, sous la direction de M. Pernet, 
dont il est devenu l'aide en titre, dés le 1" juillet i88j. 

Pour rendre possible à M. Marek de terminer, avant sou 
départ, les nomlM'eux calculs de réduction, ta rédaction et 
l'impression de tous ses travaux, le ' 
ui adjoindre, à partir du 17 juillet 1 



dans la porwi 
t^enlrale. 



de M. Cil 



lité a consenti à 
I second aide 

■ve <le rKculc 



V. — Bih1iaUiài]ae. 

La Bibliollièqiie rie noire ûtablissemenl a élé, jusqu'à, | 
présent, dotée assez Taiblement dans nos budgets, obligés 
que nous étious de consacrer nos ressources aux besoins 
les plus pressants d'organisation, d'installation et d'outil- 
lage. Mais, reconnaissant la nécessité de munir enfin le 
Bureau internalional des ou>Tages principaux de métro- 
logie et des sciences auxiliaires, qu'il faut pouvoir consulter 
pour les éludes et reciierclies spéciales qu'on y poursuit, le 
Comité a décidé d'inscrire dans le budget de l'année pro- 
cbaine une somme de Soco''', destinée à la fois à l'acquisi- 
tion des ouvrages indispensables et à l'inslallation d'ar'lJ 
moires de bibliothèques dans la grande salle des Conférences | 
de Breteuil. 

La Bibliollièque se composait, au moment de notre der- \ 
nier Rapport (i88i,X, 5) de iÔ5 ouvrages, en iiôa volui 
ou fascicules; elle se compose actuellement de 1 8a ouvrages 
en i556 volumes ou fascicules. 

L'augmentation de 27 ouvrages, en 894 fascicules, se ré- 
partit, suivant le mode d'acquisition, de la manière sui- 
vante ; 

Abonnemenls (lî) [') 1 ouvrages en 33 1 fa-ci 

Achats (8) 8 » _ i3 

Publications du Bureau (2) . » ■ •>. \ 

Dons (27) iR 11 48 

27 . 3^ : 

Voici la liste des livres donnés à la Bibliothèque du Bu- J 
reau dans le courant de cet exercice : 

L Par \ Association géodésiqtie internatwnale ; 

1. Comptes rendus des séances de k Commission permanente \ 



{') Les chiffre* etilre parenlhèscs indiquent le nombre d 'ou s rages i 
en 1SS1-83J les cfaiffres sans parenlbèies, 1c nombre d'ouvrsgci di 
bibliothèque ne possédait encure aucun Volume. 



lie I A^suciiitiuu <.'i><i(li'âii|ito in[i!rtiutiuti:ili-, rùiinie à .Miiiili:li 
du i3au i6 so|'[em!jre 18H0. Bodiii, i8Hi. 

Par M. leD'O.-/ lirœU : 

1. Dun norjke juslerlieslyri>l:tes ft-intc Aaraberelniiis- Af^'ivoii 
den 31'"'. Januar 1S81. Kriïtiania, it!8u. 

2. Tillaeg til deti norsku JuslerbestyroUes Tumle Aarâberelniiig. 

3. D' O.-J. Brocli. Indslilling fra den ved Kongolif; Resolution 
of aS''' janr- 1873 ncdsallc Komniission angaaendo Lovgiv- 
ningen om Maal og Vacgt. KrisLianin, 1873. 

i. ly O.-I. Brocit. Vaegl sammenligninger of kilogrammer og 
af de norske Normalor for Vaegt. Kriatiania, 187Î. 

, Par le Biire/iu ge'i'léxïqac tic l'i'iisse : 

i . Das Rheinisclie Dreiecksnelz ; Heft 111, dio Netïausgleicliuiig. 

Beriin, iSBa. 
2. Das Hessisclie DreiecksneU. Berlin, 188a. 
^3, Znr Entslehnngsgeschiditc der Europ^isdion Gradmessung. 

EntwurTdes H'Gen.-Lieul, J. BaeyiT, Novembre 18S1. 
■4. ProF. D' A. Fischer. Einfliiss dor Latéral -Refrac Lion a\if das 
Messe» von HorixonlaUvînkcIa. Berlin, 188:;^. 
S. IV W. Seibt. Gradmessungs-Nivellenienl zwiâfljen Swine-, 

mQndeimcl KoDStanz. Berlin, 18S3. 
U, D' W. Seibl. PrdcisionsDlvellemontderElbo. î'^Millbeilung. 
Berlin, iKSi. 

IV- Par \ École pot/iechniqae d'Aii-la-Chapeîle: 

1. G. Uorraann. Der fieibungswinkol. Braunscliweig, 188:*. 

V. Par \' Ecnle polytechnique de Suillgan : 

1. Jalires-Roriclit dos Kuniglicben Polyteclinikuiiis zn SUill<.'urL 
filr das Studienjahr i88i-i8»a. SluUgart. 

VI. Par M. le D' ff. Fovrsier : 

\. Nachsveisang der Resullalo der GescliafUthiltigVeil der 
Aicli^mler im deiitsclien Iteiclie ^^'Ull^end des Jahres 1880. 
Berlin, 18S2. 

2. Denkschrin belrellend die Tbatigkeil dor Kaiserliclien Nor- 
me l-Ai chu nga-K ont mission von iBGri ù 1883. Berlin. 188a. 



vu. Va.rM.Ji.-.l. GoiM ; 

I , B.-A. Gould. Atialiis do la OOciiin nieleurulo^ca ai 
Tomcâ I ot II. Biienoâ-Aires, 1878 et i8Ht. 

VHI. Par M. W. /a/trri : 

i. Vorachlag m Hner oxperimenldlen Bo&limmung 
atandâgleicliung derGase. MQncbcn, iSSa. 

IX. Pari». J.lUielberff. ■ 

I. J. Mielberg. MeWorologisclie Beobaclilungon des TiflL^er 
physikalischen Ubservaloriiims ini Jahro iSSu. Tiflis, 

â. Magnetischc lloobachtungen de^ Tji1i-;er pliysikali^jcli 
servaloriums îm Jahre 1880. Tidîs, 1881. 



^. l^r le Ministère île l'Instruction /wbiigue de Fnnife : 

I. Annales du Burcou central météorologique de France, 
publiées par E, Mascart. Année 1877; Année 1878, Tonnes n 
et IV, Année 1B79, Tomes I-IV; Année 1880, Tomes I, W 
et IV. Paris, 1880-1B81. 
S. Rapport du Comité météorologique iiiU'rtialional. Réuniui 
de Berne, 1S80. Paris, iS8'i. 

XI, l'ov M. J.-J.-C. Oiidemaiis : 

1 . J.-.\.~C. Oudemans. Détermination, à Utreclit, de l'axitnut de 
AmersfoDrt. La Ilaye, i38t. 

XII. Par Jl.le l>' J . Pcrmi : 

\. D' J. Pernet. Sur la mesure de la tcmpéralurc au moyen du 
thermomètre à mercure. Paris, 1881. 

Xm. Par le Cliief Signal-offire uf ihe Uniti-d Stnt'S : 

1 . Professional papers of tho signal service n" I -n" 7; Wasbing- 



I 



1 



2. Animal Report of tlic chief signal oiliccr for llie year 187g. 
Washington, 1880. 

XIV, Par la Société helvc'iirjuc des Srlciwcs naturelles : 

\. Verhandluagenderâcliweizeriscbeaiialurrorâc-betidon (iesell- 
fichaft. G.)"' Jaliresvorâammlunf;; Aarau, 1B81. 



\V. l'arM.loD-y.-.S. .Vw.t ; 

1, J.-S, Slas. Nouvelles recliercliL's sur les luis dos |ir(i|ii>r 
Cliimii|<ies. Bruvollui;, iS(i3, 

XVI- Par M. leD'tf. W7W.- 

I. Happarl sur Im actes Pt les résulUls do lo 3' ConKrence 

pulairo iiilernalionnlc, leniio â Saiiil-Pétcrsbourg du i" au 

6aoOt iSBi. 
i. Bulletin de la Commisaion polaire inloninlionali;. Livrei- 

son 1-3. Saliil-Pélersboiirg, ig8a. 
a. llepertorium (Tir S1eteorolo}"it), lieniusfje^ielien von dor Kaîs. 

Akademie der Wlssenschafleii, reifigirl von D' 11- \Vilil. 

Band Vn, Heft a. Soinl-Pélersbjur^-, i8fli- 



VI. 



Travanx du Bureau international. 



L'iin|iression du iJciixit'iiic Anliiiin' dos Tins-<ui.r <■[ Mt- 
iHoires est déjà avancée; les travaux de .M. Maick, (|ui en 
font partie, sont entièrenienl imprimés; ccu^ de M. Itenuîl 
sont commencés; la maladie de M. Pernet ne lui a pas 
permis de terminer son nianuscril, mais toutes los mesures 
sont prises pour ifue cette partie soit également livrée dans 
quelques mois à l'imprimerie, de sorte que W. deuxième 
Volume paraîtra en tous cas dans le courant de l'été pro- 
chain. 

D'un autre côté, la composition d'une partie du Iroisiênie 
Volume adéjà été commencée, de façon à pouvoir imprimer 
tous les travaux de M. Marek, avant que ce savant quitte le 
Bureau international. 

Nous ne pouvons prétendre donner, dans ce Itapport, un 
exposé scicnlinque de tous ces travaux. Nous nous borne- 
rons, comme précédemment, d résumer l'activité du Bureau 
pendant l'exercice de i88a, eu énumérant les travaux exé- 
ctllés par les dilTérenls fonctionnaires et h indiquer le pro- 
gramme que le Comité, d'après les propositions d'une Com- 
mission spéciale, a fixé pour l'exercice suivant. 

M. le U' Brocb, qui faisait partie de la Commission mixte 
pour la comparaison des nouveaux étalon» en platine iridié 
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pur avec le kilu^iatiinic des Archives, a non seulement aiti 
M. Stas dans les pesôcs exécutées à l'Observatoire de Pari 
mais il s'est cliargé de ions les calculs de réduction. M. le 
h' Itrocli a rendu compte au Comité, dans la séance du 
3 octobre, lies résultats de ces travaux, dans un Rapport 
qui est reproduit dans les Procès-verbaux ; il en résulte, 
entre autres, que le poids du kilogramme désigné par K, 
est identique à celui de l'ancien prototype des ArcbiveS}» 
dans les limites de l'incerlilude sur le volume de ce dernia 
En conséquence, ainsi que nous l'avons déjà mentionna 
le Comité international a décidé de choisir ce kilogramna 
pour unité provisoire de poids. 

Le Mémoire de M. lîrocli, qui rend compte en détail d 
ces travaux, et qui sera précédé d'une introduction ■ 
M. Stas sur les méthodes employées, paraîtra dans les Trià 
t'auT et Atémoires, 

M. le D"" lîroch y fera insérer également un Mémoire sQJ 
la DUatathn du mercure, d'après les observations i 
M. Itegnautt. 

M. le D' Benoît a déterminé avec une remarquable pré- 
cision, au moyen du comparateur Wrede, Iraasformé par 
la Société genevoise et établi sur de nouvelles Fondations, 
les coefficients dedilalalion des régies et étalons suivants 

1. Hêtre en forme de X, en platine iridié pur, désigné par Ii, qH 
a été comparé à l'ancien prototype des Archives et qui déGnît pm 
soiroment l'unité de lonpieur. 

3. Mètre en forme de X et en plalîne iridié pur, construit p 
Jonhson, Matthey et C", de Londres, et tracé par Slarke et Eammef^ 
de Vienne; cet étalon sert de troisième mètre type au Bureau 
des deux autres types construits avec le même alliage, mais à 
rectangulaire avec traits sur talons aux bouts. 

3. Mètre on laiton, avec division en centimètres sur une lame d'à 
gent, construit par Slarke et Kammorer à Vienne, servant de n 
normale et désigné par N. 

4. Mètre en laiton, appartenant à la Sociétâ genevoise. 

5. Mètre en fer, appartenant à la même Société. 



li. Ri'î-'lo liimAiiiIlii|iii'. on lailon et I 
i réversion, npparLeuanL à rinsliluL <^ 



•r, sonaiit irrcliellp nu iwnili 
ogrBpliiqiio d'KsjNigne. 



M. Benoit a coiiipar»^ on oulre celle doniièrc règle i, l'éia- 
lon I,. 

Il a exécuté (!'galemcnt une série lepinéc de comparaisons, 
à o", entre l'étalon I, et les ticux mètres types I el II. 

M. Benoit a entrepris une série d'expériences ayani pour 
but une Iransfornialion do l'appareil Fizeau, qui permette 
d'observer les franges dans le vide. Après Lien des tenUt- 
lives infructueuses, il est enfin parvenu <i disposer cet appa- 
reil de TaçoD à lui faire tenir le vide, même k des tempéra- 
tures élevées, tout en permettant les oliscrvations optiques 
dans les meilleures conditions. La série exécutée pour dé- 
terminer dans ces conditions les constantes de dilatation du 
trépied en plaline iridié fournira en même temps les élé- 
ments nécessaires pour Qxer, plus sûrement qu'elle ne l'a 
été Jusqu'ici, la loi de la variation de l'indice de réfraction 
de l'air entre o" ei 80°. 

L'étude des quatre tlierinonièlres de précision, employés 
dans l'appareil Fizean, nouveau modèle qui a servi à ces 
expériences, a été terminée au commencement de l'année. 

M. Rcnoît a rédigé le Mémoire destiné au deuxième Vo- 
lume des Trai-aiiJe et Mémoims, el il a livré le manuscril 
cnlier à l'imprimerie au commencement de novembi'e. 

Depuis quelques mois, M. Benoit travaille, avec l'aide de 
M. Perrot, à la réduction de ses observations de iSSa, qui 
doivent Qgurer dans le troisième Volume des Annales, 

Enfin M. Benoît a continué, pendant les premiers mois de 
l'année, en collaboration avec M. Gustave Tresca, à tra- 
vailler au Conservatoire des Arts et Métiers aux comparai- 
sons de l'élalon I, avec le métré des Arcliiviis. 

M. Marek, qui a été, comme aupai*avant, presque exclu- 
sivement occupé à la Section des pesées,» rempli tout son 
programme de travaux et d'oljservalions. 

Los balances Itiipreilit n"> :t et \ ont élé déliniiivomonl 
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iiislalk-.'s (Inns b siilli' \; l.'s liulanccs l,ifi:ï mji 
ploiement éludiilies et en parrail élal de service; le ii'Tf 
demande encore une élude ullérieure. 

La balance Sacré n» 1, inalallée OéBnilivemenl dans 1» 
salle VI, a élé munie d'un miroir, et l'un a installé &ur nii 
jiilier à côté une lunellc de lecture avec échelle divisée. 

La balance Sacré n° 3 el la petite balance Stuckrnlii ont 
été également installécsilans la salle VI. 

Pour des pesées liydrostatiques des poids en (luari^ 
des kilogrammes en platino iridié, on a construit t 
étricrs spéciaux. 

L'appareil pour la dislillaiion de l'eau a élé amélioré 
une trx)mpe à eati a élé montée à demeure dans la sall^ 
pour servir à extraire l'air de l'eau emploj'ée aux peséel 

Pour le lavapc des kilogrammes prototjT)es aux vapi 
d'eau ctd'atcool, ona installé, dan« lécntiinet de Phy3ii| 
un appareil cousiruit h l'ntclier du Bureau; it se c 
d'un système de chauffage au moyen de la vapeur prise su 
générateur, installé par M. Peniel dans le couloir Sud de 
l'Observatoire, d'un support tournant, de deux élriors en 
argent elplatine, et d'une cloche servant au dessêchemenl. 

M. Marek a fait également construire à'I'atelier du Bureau 
un appareil spécial pour prendre le zéro des trois thermo- 
mètres I, II et E, dont le trait zéro est très éloigné du ré- 
servoir. 

Le baromètre normal n" II a élé muni de supports et lu- 
nettes pour la lecture des thermomètres attachés. Ona 
construit en outre deux petits appareils accessoires, l'un 
pour l'étude des vis micrométri(|ues du cathétomètre, 
l'autre pour le contrôle du mouvement de rotation de cet 
instrumenl. L'étude de ce baromètre s'achève actuellemeoL 

Le petit bnromètre Baudin, à niveau constant, a été ii>- 
stalle dans la salle V et muni d'une loupe et d'un dioptre 
(murcnfacililcrla leclure; cet instrument, souvent employé 
dans les obsei:valJons, est comparé de temps en temps a 
baromètre normal. 

M. Marek considère MiaJMi ennui riii«iall;ilii.iii ili'la Seclio 
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|)osi-i's L-oiiiiii(> <'<iin])li'-lo, h rc\ic|iliiiii ilr la luilauco à 
aie coiilinê, qin; M. lu prufosscur Foerster va lairL' terminer 
par M. Siuckratli. 

M. Marck a onlrepris une nouvelle élude Irûs clenilue 
des quatre lliei-momélros (yiies li. k, k' ot L, baséu stir 
plus de 17000 lectures de ces iiistrumenls. Il a éludié éga- 
lement les 7 anciens et les 6 nouveaux tEK>rniom6<res de 
deuxième ordre, au moyen de plus tie 30000 observations. 

Les hygromètres à cheveu, employés dans les pesées, ont 
'été comparés à l'hygromètre à condensation, avant cl après 
chaque série de pesées imporlaules. 

L'étude dériiiilivo de la série des poids divisionnaires en 
platine iridié, eu forme de sphères tronquées, par Oertiing', 

été abordée; elle comprendra 168 pesées complètes 
(1 176 pesées simples); le volume de tous les poids de celle 
série Oc (depuis Soo*" à âs') a été déterminé. 

Les calculs relalirs au\ autres séries étalonnées anlÉ- 
rieuremenl seront revus et toutes les valeurs rapportées à 
l'unité nouvelle de poids. 

UuQ étude préliminaire a été entreprise dans le but de 
cnnli'dler lu Table de densité de l'eau, dont on se sert au 
Bureau, el de déterminer en même temps la dilTérence qui 
existe entre la densité de l'eau oïdinaire et de l'eati privée 
rt'air; cette élude, qui s' étend sur l'intervalle de température 
4c — 0,5 à + ai", comprend i3a déterminations de densité. 

Pour ce qui concerne la compai'aison des kilogrammes, 
ià, Marek a comparé le kilogramme étalon de Norvège en 
iriitoQ doré, désigné par la lettre F, avec le kilogramme type 
S du Bureau; les observations seront réduites prochaine- 
lient. 

Le travail principal a consisté dans les comparaisons réi- 
térées de l'étalon K, avec les types C et S du Bureau; pour 
^U8 de sûreté, M. Marek a en outre eom|>ris dans ces com- 
psraîsotis le kilogramme espagnol \l, dont l'équiitîon, par 
iapport aux types, était déjà roniuie. 

Dernièrement, M. Man'k a l'iilrcpris, à hi demande de 
M. Stas, la comparaison des diiix ilaloris K, l'i K,, tous les 
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ilc'iix comparus au proloiypc dvs ircliivos. Après une pro- 
mièie coiiiparaison, h, a élé lavé aux vapeurs d'eau el d'al- 
cool, et la seconde comparaison sera enireprise incessam- 
ment. 

M. Marek s'est occupé essentiellement, pendant les der- 
niers mois, de la réduction de ses observations à partir du 
i" octobre i88i, et de la rédaction du Mémoire qui doit les 
contenir et dont l'ini pression a été commencée au mois 
d'octobre; les épreuves circuleul actuellement parmi les 
MembrcsduCumité. Ce Mémoire, qui fera pârliedu troisième 
Volume, comprendra : 

Pheuiëhe Partie. — Rechurclien prèpanitoim. 

A. Instruments auxiliaires, Thermomètres, Baromètres, Hygro- 
mt'tres. 

B. Èliimenls de réduction et Tables. 

C. Développement des formules employées i la réduction des 
pe^cs. ^m 

D. Étalonnages des poids d s onoa res ^| 

E. Pesées hy(lros(alique>> Delà len^t ta de Tuaii. ^H 
Cnmprirahoii da kUog an e or egien V in'cc le type S, " 

Deii\ibme Partie. — Oper t u elatives nii kilngianimc Kj. 

M. le D"^ Pernet a poursuivi les éludes du thermomètre à 
air. Les expériences entreprises lui ont démoniré qu'on ne 
peut obtenir, par double circulation d'eau, une constance 
de température sulïisanle pour la comparaison du thermo- 
mètre à air avec ceux à mercure, qu'en opérant à des tem- 
pératures dilTéranlpeu de la tenTf)érature ambiante. D'autre 
part, les essais de l'appareil construit par Golaz, pour la 
comparaison du thermomètre à air avec le thermomètre ii 
'mercure, dans la vapeur d'eau bouillant Ji des pressions 
variables, ont indiqué encore quelques défauts de détail. 
En employant dilTérenls liquides au lieu de varier les pres- 
sions, en séparant la cbandière du condensateur et en 
augmentant la surface de cliaulTe, M. Pernet espère réa- 
liser une constance suffisante de tcmpérainre. 

Les travaux nécessités par ces études cl les chanpemenls 
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(lo l'aiiparoil (ioliizoïii élé, â peu d'excepliinisprès, exécu- 
tés dans l'atelier tiu Bureau, d'après les dîrcciions de 
M. l'ernet. 

M. IVrnoi a délenniii6 les coefficieiilB de pression inté- 
rieure et extérieure des baltuns des lliormoinètres h air; il 
a calibré plusieurs thermomètres pour le Ijcrom^lre rioi'mal, 
sj-âlèrae Wild. 

De même, M. Pernet a étudié la division et le calibre 
d'un thermomètre normal, appartenant au Bureau impérial 
des Poids et Mesures de la Russie, que M. le Général Gluck- 
holT avait apporté le 3i avril i&yQ, et qui a été repris au mois 
d'avril dernier, 

M. Pernei a, en outre, repris l'élude des Iherniomètres 
employés dans le comparateur Brunner, ayant reconnu la 
nécessité d'introduire, dans les calculs des corrections do 
calibre, les erreurs de chaque trait de la division. Ce travail, 
qui a pris beaucoup de temps, est terminé. 

ËnQn, M. Pernet a exercé, pendant quatre mois, en l'ab- 
sence de M. Brocli, les fonctions de Directeur. 

Le programme des travaux pour l'année i883, fixé par 
te Comité dans la séance du 3 octobre, prévoit pour M. Per- 
net, avant tout, rachévemcnt de la réduction de ses an- 
ciennes observations et la rédaction du Mémoire desliné au 
deuxième Volume des Travauj: et Mémoires et dont le 
manuscrit doit être entièrement livré à l'impression avant 
le I" avril i883. 

Ensuite, M. Pernet fera la comparaison, ^ i"! *''' ni*^ 
types, du mètre en acier des Ëlats-L'iiis, le seul des anciens 
étalons qui soit encore à déterminer, et il reprendra ses 
éludes et expériences pour le thermomètre à air, dont les 
appareils seront transportés dans le cabinet de Physique, 
U. Pernet sera chargé de diriger la Section de l/iermomélrie 
et de baromélrie que le Comité a décidé d'organiser dans le 
courant de i883, pour concentrer utilement ces travaux et 
décharger les Sections des comparateurs et des pesées de 
ces études auxiliaires. 



En altendanl la 



Sri'li..ll. M.lo IM- 



L 
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reclenr se cliarge de coiniiarer les bu luiii cires iiormaux el 
(le vérifier les échelles méiriqiies donl ils sont pourvus, 
M. ie Directeur se charge également des pesées qui pour- 
raient devenir nécessaires dans l'intervalle qui s'écoulera 
entre le départ de M. Marek et la nomination de SOD 
cesseur. 

M. Marek emploiera les quelques mois qu'il peut encoi 
consacrer au Bureau, avant toute chose, à l'impression 
son Mémoire pour le troisième Volume des Annales, à ter- 
miner la comparaison des kilogrammes étalons K, et Ki et 
« rectifier le comparateur universel. Ce dernier sera alors 
remis & M. le D' Benoit qui en fera l'étude complète, y coi 
pris celle de la division de la règle normale, qu'il fera ex* 
enter par un des aides, sous sa direcliou, 

M. Benoît aura en premier lieu à déterminer les coerH- 
cients de dilatation de quelques anciens étalons des Goii 
vernements, savoir : 

De i mètre en platine de l'Espagne; 
De 1 mètre en laiton de l'Autriche; 
De 1 mètre en acier des Étals-L'nis. 

Pour cette dernière opération, ainsi que pour le comp»< 
rateur géodésique, dans lequel il s^agira également de com-l 
parer des règles en fer. M, Benoît est chargé de rechercher 
pu liquide approprié qui, comme condition essentielle, ne 
rouille pas le fer, et qui, en outre, soil assez transparent et 
d'une capacité calorifique suffisante pour maintenir l'équi- 
libre et l'homogénéité thermiques dans la masse. La glycé- 
rine et l'huile de pavots, expérimentées jusqu'ici, n'ayant pas 
donné de résultats satisfaisants, surtout à cause de leurs 
défauts optiques, on expérimente maintenant une dissolu- 
tion de borate de soude et l'on essayera de l'huile minérale 
russe, J 

M. Benoit aiu;a également h s'occuper du comparateur J 
géodésique, en commun avec M. Pernet. Enfin, M. BenottX 
continuera, dans ses moments de loisir, s'il lui < 
ses recherches avec l'appareil Pizeau, surtout en vue c 
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tléierminer la longueur ilotulo <lc h luniicLe finpImY'e aux 
expériences, en fonction du millimétré normal. 

Enfln.à l'occasion du programme du Bureau pourl'année 
prochaine, nous devons menlionner la dédsion importante 
que le Comité a prise dans la séance du t~ septembre, de 
procéder, dans le courant de l'année prochaine, à la réali- 
sation d'une de ses attributions, déllnies en ces termes par 
l'article 6 de la Convention du Mèlre : n Comparaison des 
étalons et échelles de précision, dont la vérification se- 
rait demandée, soit par des Gouvernements, soit par des 
Sociétés savantes, soit même par des artistes et des sa- 
vants ». Un règlement élaboré par une Commission spé- 
ciale a été discuté et adopté par le Comité dans la séance 
du 6 octobre { ' ). 

Les Gouvernements se convaincront que ce règlement a 
été conçu dans l'esprit le plus libéral, de sorte que les 
sciences exactes de tous les pays pourront trouver, uu Bu- 
reau international, les moyens de se procurer facilement des 
mesures concordantes et des instruments comparables. 

Le Bureau du Comité rendra ce règlement public et in- 
vitera les savants et artistes 'a en profiter, aussitfit que les 
installations nécessaires auront été exécutées, le compara- 
teur universel étudié et la thermométrieassise sur sa ha se fon- 
damentale, par la comparaison des étalons au lliermomèlrc 
à air, ce qui, nous l'espérons, aura lieu vers le milieu de l'élé. 



VII. 



' Correspondance avec les GouTernements. 



Nous avons mentionné déjà dans notre dernier Rapport 
la correspondance que nous avons échangée avec M. De- 
inèlre Slourdza, au sujet de l'adhésion de la Roumanie à la 
Convention du Métré. 

Aujourd'hui que cette adhésion est, sinon formellement 
accomplie, du moins assurée, nous croyons devoir commu- 
niquer les pièces de celle correspondance : 



Uès novembre 1881, nmis avons écrîl, îi la demande 
notre collègue M. Foersier, la leilre suivanlc; ; 



nOMITK 1STEHNATI0NAL DES l'OIDS ET MESURES. 



HosstKva, 

Par l'intermédiaire de noire collègue, M. le proresseur Foerster4l 
Berlin, vous nous avez falL connaître l'intention du Gouvernement d? J 
Itoumanio d'accéder à la Convention du Mètre, et exprimé le déaÛF j 
d'Être renseigné sur la contribution financière qu'une telle accession J 
entraînerait pour le Royaume, 

Pour pouvoir satisraîre à cette demande, nous aurions besoin de ^ 
connaître auparavant quelques données sur lesquelles ce calcul doit 
se baser; car, suivant les articles 9 et 11 de la Convention et suivant 
l'article 30 du Règlement, l'échelle des contributions doit être établie 
d'après le chiffre de la population, multiplié par le coerOcient 3 pour 1 
les États dans lesquels le système métrique est obhgatoire, par te J 
coeitlcient 2 pour ceux dans lesquels il n'est que facultatif, et par la 1 
coefScient t pour les autres États- 

Par conséquent, noua prions Votre Escellence do bien vouloir noua 
communiquer le chilfro de la population de la Roumanie en 1B76 et 
celui do la population actuelle, et d'un autre côté de nous Taire savoir 
â partir de quelle année le système métrique a été introduit d'abord 
racultativemciit, et ensuite à partir de quelle année il est devenu oblH ] 
gatoirc en Roumanie. 

Aussitôt que nous posséderons ces éléments de calcul, que vous 1 
voudrez bien avoir l'obligeance d'adresser au Secrétaire soussigné k I 



Neuchâtel, nous 1 
bution d'entrée qui 
Veuillez agréer, 



LS empresserons 
en résultera ^ou 
Monsieur, 



s faire connaître la contrl- 






I notre haute consii 

Le Président, 

Signé : G" Ibanrï. 



Signé : D' Ad, IIihscii. 



,■/ Momkm, 

à Biikiirc: 



Dcniclrc Slmtrdzn, yicc-President de l' Acadéini 



M. Sloiiriiza a l'ûpoïKlo peu apri 



M. to Général Ibalïez a eu l'obligeance de me Faire savoir, par sa 
leltro du ^3 novembre, conlre-signie par vous, que cesl à vous que 
je devais envoyer les éléments nécessaires pour Établir la contribution 
du Royaume de Houmanie, à la suite de son adbésîon & la Convention 
du Mètre. 

Je me fais un plaisir de satisfaire à cette demande en répondant à. 
chacune des questions posées dans la lettre qui m'a été adressée. 

La loi sur l'introduction en Roumanie du système métrique a été 
promulguée en i864. L'application n'a pu se Taire que graduellement, 
par étapes. Ayant rencontré des difficultés dans l'exécution, le Gou- 
vernement a été forcé de changer a plusieurs reprises les termes de 
l'application graduelle de cette loi. En ce moment, le Gouvernement, 
tous les services publics de toute nature (hâpitaux, etc.) et les 
municipalités des communes urbaines se servent du système métrique. 
Avec l'année 1882, ce système devient obligatoire pour les autorités 
des communes rurales. Depuis le 1" janvier i88j, le système métrique 
devient obligatoire sur toute l'étendue du Royaume. Notre coefficient 
sera donc 3. 

La population de la Roumanie est de cinq millions d'âmes, en 
chiffres ronds, pour toute répo([ue en question. Je pense que c'est 
sur ce chiffre que doit être établie notre part contributive. 

Vous me permettrez aussi d'observer, pour éviter tout malentendu, 
que, la Houmanie n'ayant jamais fait partie intégrante de l'Empire 
Ottoman, nous réclamons i payer notre quote-part à l'installation du 
Comité international à l'égal dos autres Ëtats, 

J'attends avec une vive impatiejice votre réponse, car la présentation 
et la discussion du budget à la Chambre des députés aura lieu procliai- 
nement, et je désire donner en temps utile à Son Excellence, le Pré- 
sident du Conseil des Ministn's, les cliJITros a inscrire dans le budget. 

Veuilleï agréer, Monsieur, l'assurance do ma haute considération. 



Signé : D, SToiinn^.A. 



j4 Miittsieur Ù! D' Ad. Hinch, Sfcrétain- du Cninitt' ii 
Pnidx Cl Mesures, à Neiidiàlel. 



- 118 - 

Possédaul iiiiisi les élémenlia nécessaires, nuus avons 1 
immédiuleiiienl i^lalili le calcul de ht contribution d'enlrée, j 
dODt nous avons communiqué h M. Stourdza le résullat par 1 
la lettre suivante : 



COMITÉ rSTERNATIOSAL DES POIDS ET MESURES. 



Madrid H flpuchfilel, le ig liée 



MoNSIlIliB, 



Nous venons de rece\oir votre lettre du i4 déceaibre, par laquelle 
.vous avez eu l'obligeance de noua donner les renseignements demandés, 
en lisant la population du Royaume, pour toute l'époque de 1S76 juS' 
qu'à maintenant, a 5 millions en cliiOres ronds, et en nous apprenant 
que le système métrique, inlroduilen Roumanie en 1864, y tisl facultatif 
et ne deviendra obligatoire qu'à parlirdu 1" janvier 1BB4. fl en résulte, 
d'après les articles 9 et 11 de la Convention et de l'article 20du Règle 
ment, que le facteur de distribution devient pour la Roumanie 5 x a = la 

Vous ajoutez, Monsieur, dans voire leltre, que, la Roumanie n'ayant I 
jamais fait partie intégrante de l'Empire Ottoman, votre Gouvernement 1 
réclame à payer sa quote>part à l'installation du Bureau international J 
à l'égal des autres États. 

En nous conformant à cette demande et avec les données que vous 1 
avez bien voulu fournir, nous avons établi le calcul ci-joint des e 
tri butions que la Roumanie aurait eu à payer dès la fondation du Bureau 
International des Poids et Mesures, et dont le total de i364i"coiialitue, j 
d'après le principe adopté par le Comité international, la contribution. | 
d'entrée du Royaume. 

Si le Gouvernement royal voulait admettre que, jusqu'en 1877, 
année de la proclamation de l'indépendance absolue de la Principauté^ 
la Turquie a payé pour elle, la contribution se réduirait à GSoa''. 
. Prêts à donner toute autre explication ou renseignement que vt 
pourriez désirer, nous avons i'bonneur, Monsieur, de vous présenter j 
l'assurance de notre parfaite considération. 

Le Président, 
Signé : G" IbiSez, 
Le Secrétaire, 
Signé : D' Ad. Hiksch. 



j( Monsieur Dèmèlre Slniiriizn , 
h fii<htirc'l. 



-Presiiient de l'Académie, 



Crilin! tir bi Ciintiibalitiii ti'eiitiifc iitmr lii Hauiwn 



Priit an DU 
Frais an nu 
CoDlfibuIii 



1878.... 
87g.... 
S80.... 



Pendant la Jemière session, à Paris, nous avons reçu de 
M. Stourdza, aclueltcment Minisire des Affaires élrangères 
du Royaume, une dépêche, annonçant qu'une loi, aulori- 
sanl le Gouvernemenl roumain â accéder à la Convenlion 
du Mètre, a élé présentée au Parlement de Bukarest, et 
qu'il ne doute pas qu'elle ne soit votée des que les Corps 
législatifs auront repris leurs travaux. Enlin, au moment de 
rédiger ce Rapport, nous recevons de M. le Ministre des 
Affaires étrangères de Bukarest une dépêche qui nous au- 
torise à annoncer aux Hauts Gouvernements contractants 
l'adhésion dénnitivc dn Royaume de Roumanie fi la Con- 
, vention du Mètre. 

Nous devons rendre compte également de la correspon- 
dance que nous avons eue avec le Consul général de 
Luxembourg à Paris, au sujet de l'ailhésion du (îrand- 
Duché. 

Au mois d'octobre (881, nous avon^ rL'i;u la leltre sui- 
vante : 



COSSl'LAT nÉSÉIl.U. IID ORARD-Ht'f.HF. DE l.UXEMBOLlu;. 



Monsieur le Phùsidext, 

Le Gouvernement du Grand-Duclié (le Luxembourg esl intenlionnë 
d'adhérer à la Convention conclue à Paris fe 20 mai 1875 pour assurer 
l'unification internationale et le perfectionnement du système métrique. 

Dans le cas où cette adliésion serait accueillie, le Gouvernement 
grand-ducal désirerait connaître à combien s'élèverait sa part contri- 
butive annuelle dans les Irais du Bureau international, et quelle 
dépense à peu près il aurait A Taire pour l'acquisition d'étalons officiel- 
lement vérifiés par le Comité international. 

La population du Graud-Ducbé, recensement de 1880, s'élève à 
3io3o7 habitants. 

J'ai l'honneur de recourir officieusement à votre extrffme obligeance 
a l'effet d'obtenir ces renseignements, que je vous serai bien recon- 
naissant de me procurer le plus tôt possible. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma baule considération. 



Consul général-, 
Signé : E[:ck>e Bastin. 

Nous avons riipondii sans relard : 

COMITÉ TSTERSATION'.U. DES POIDS ET MESL'llF.S. 

Madrid et Neiiclifttel, le i" novembre iSSi 
Monsieur le Consul g 



l'ar voire letlro du 11 octobre dernier, vous nous demander des 
ronseigncmonls sur les conditions à remplir pour adhérer à la Conven- 
tion du Mètre. 

Nous avons l'bonneur dé répondre que la Convention a prévu, dans 
l'article 1(, l'accession d'Étals autres que ceux qui l'ont conclue en 
1875, que la Serbie en a fait usage en 187!), et que la Roumanie vient 
d'annoncer son intention d'y adhéri^r. 

La formali|.é à rempiirest simple; le (iouverni^meni du Grand-Ducbé 
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n'a qu'a faire connaître son inlenlion d'accéder ù la Convenlion du 
Màtre an Gouvernement français, pour que celni-ci consacre l'acces- 
BÎon du Luxembourg par un écbange de dèciaralions diplomatiques. 

Los contribution!! des Étals contractanls sont réglées par l'article 9 
de la Convention et par l'article 20 du Règlement conventionnel, 
d'après une échelle basée sur la population, et sur trois catégories 
d'Etals, suivant que lo système métrique y est obligatoire, facultatif, 
ou non encore introduit légalement. Elles sont calculées chaque année 
par le Comité international, et peuvent varier dans certaines bmites. 
En prenant pour base la population du Grand-Ducbé de aioSo; babi- 
lanls, et en supposant que le système métrique y soit obligatoire, la 
contribution du Luxembourg serait pour l'année iS8a, par exemple, 
de ii5",Gr; si le système métrique n'était que facultatif, elle serait 
de 5-}'', Bo. 

En outre, d'après l'article 11 de la Consention, r les Gouvemoments 
qui useraient de la faculté, réservée à tout Ëtat, d'accéderà la présente 
Convention, seront tenus d'acquitter une contribution, dont le montant 
sera déterminé par le Comité sur les bases établies par l'article 9 ». 
. D'après cela, le Grand-Duché aurait à payer une contribution d'en- 
trée équivalant à la somme decellod que le Luxembourg aurait acquit- 
tées, s'il avait fait partie de la Convenlion dès l'origine. En voici le 
calcul, pour le cas où le système métrique serait obligatoire dans le 
Grand-Duché : 

Frais d'établissement 4!)^'' 

Exercice de 1 876 <)3 

'877 9:1 

. 1878 125 

■ '879 '5^ 

• 1880 rgj 

" 1881 lao 

u 1882 116 

Total.... iSeS'' 

Dans le cas où lo système métrique ne serait que facultatif, la con- 
tribution d'entrée serait de fi 82'', 

Le prix des nouveaux prototypes métriques en platine iridié pur à 
10 pour lOD d'iridium a été fixé par la Section française è. 9000''' pour 
un mètre, et à 3ooo'''' pour un kilogramme; il est probable que ces 
prototypes ne pourront pas être distribués avant deux ans. 

Pour procurer au Gouvernement grand-ducal tous les renseigne- 
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meiits qu'il pourra désirer, uous ttonnonBortiro de vous taire parvenflU 
|iour votre Gouverneiiiefil, la colleolion de tous les Rapports et Pro- 
cès-Verbaux que le Comité iulemational a publiés jusqu'à présent. 
D'ailleurs, nous serons prêts a donner toute autre explication que 
votre Gouvernement voudra nous demander. 

En attendant la décinion du Gouvernement grand-ducal, nous voua 
présentons, Monsieur le Consul général, l'assurance de notre parfaite 
considération. 

Le Président, 
Signé : C IbaSei. 
Le Secrétaire, 
Signé : D' Ad. Hihscu. 

^ MoAsieur Eugène Basiin, Consul général du Grand-Duché de 
Luxembourg, à Paris. 



N'ayant pas reçu de réponse, nous avons écrit de nouveau, 
avant la session du Comité, dans les termes suivants : 



COMITE ISTERSATIOKAL DES POIDS ET MESURES. 

Madrid elNeuch&tel, 1c i" aeplenilirc iS8i. 
Monsieur le ConsLL générai,. 

Par lettre du 1 1 octobre dernier, vous nous avez fait savoir que le 
Gouvernement grand-ducal avait l'intention d'adhérer à la Convention 
du Mètre, et vous uous avez demandé, sur la marche à suivre et sur 
les conditions à remplir, des renseignements que nous nous sommes 
empressés de vous donner par notre lettre du i"" novembre, tout en 
vous faisant parvenir des exemplaires des publications du Comité in- 
ternational. 

Ce dernier doit se réunir prochainement, le 20 de ce mois, à Paris, 
en session réglementaire, dans laquelle nous aurons à rendre compte 
de la correspondance qui a été écliangée à cet égard entre nous, pour 
qu'elle paraisse dans le Rapport que le Comité doit présenter sur sa 
gestion aux Gouvernements contractants. A cette occasion, il serait 
désirable de pouvoir informer le Comité quelle suite le Gouv ernement 



J 
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du GranU-Diidi^ esl di?«poiié i donner » i 
ConvGDlîon du 30 mai iB^à. 

En atlendant la communication <|ue vous voiidn»! bien nouï fiire 
parvenir à l'adresse du Bureau inlernalionnl de* Paldn el MMurpu. i 
Brpteurl, prés Sèvres, nous avons l'honneur, Monsieur le (krnsul giaé- 
nil, de vous pré^enler l'assurnncc de noire liaiile riinsi<l#raliun. 



Lr Prriidriit, 
Sii;n^;(;*'lB»iiE- 



Le SeciêlnliF. 
Signio : n' lIiRscn. 



J MoHsirar F."«èiii- li- 
Luxembourg, à PiiH.\, 



, Cnniiil gr'/iifriil 'lu G>vttil-f}aflir 



Enlin, le G novembre, M. Baslin nous ii annoncé que le 
Gouvernement grand-ducal renon';ait à son intention pour 
des motifs financiers, en nous ticrivant : 



rOSSLLAT GÉNÉRAL DU GBA>'D-DrfiHÉ UE LL'XEJCDOURC. 



Monsieur le Président, 

Je n'ai pas manqué de communiquer au Gouvernemenl Krand-dueal,' 
|)ar l'intermédiaire de notre chargé d'affaires, tes renseignements que 
vous a\e7. eu l'obligeance de me fournir par voire dépêche du 1" no- 
vembre 1881. 

La question de savoir si! y avait lieu d'adliérer A la Convention 
concine à Paris, le ao mai 1875, entre la France et divers États, pour 
assurer l'uniGcalion internationale et le perfectionnement du Système 
métrique, a été examinée attentivement par le Uouvcrnement du 
Grand- Duché. 

Le prototype du mètre et du kilogramme, qui nous est offert, coû- 
terait trop cher. D'ailleurs, ces deux pièci^s ne sufGraienl pas ; il nous 
faudrait des séries de poids et mesures portant In marque de vérifi- 
cation officielle d'un Etat élranger, comme la France ou la Belgique. 
Enfin celte vérification falie par un Gouvernemoni étranger devrait 
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avoir une valeur légale dans le Grand-Dochc; or notre législation ne 
contient aucune disposition pareille. 

Dans ces conditions, le Gouvernement grand-ducal ne peut pas se 
décider i adliérer à la Convention internationale de 1875. Je suia 
charge, en conaoquence, Monsieur le Président, do vous faire part de 
ce qui précède. 

Agréez, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considé- 
ration. 

Ctmsiil général. 
Signé ; Eugène Bastin. 



J Mnnxieur le Général JbnïiKZ, PiésUlcnt du Comité i 
lies Poids et Mesures, 






Le Gouvernemenl serbe nous a demandé de Taire assister 
des délégués aux comparaisons de ses prototypes; voici sa 
dépêche : 

l'iUNCIPAUTli DE SERBIE. — LÉGATION DE FRANCE. 



MONSIEI 



: Phésidi 



En me référant à ma note en date du ]5 mars dernier, par laquelle 
j'ai eu l'honneur de communiquer â Votre Excellence la commande de 
nouveaux prototypes métriques pour le compte du Gouvernement 
princier, je m'empresse do porter à votre connaissance que le Ministre 
des Finances de Serbie vient de m'inforraer que, désirant se conformer 
à l'une des dispositions de la loi sur l'application du système métrique 
en Serbie, il a décidé qu'il y avait lieu de charger une Commission 
serbe d'assister à la vérification des instruments destinés au Gouver- 
nement serbe, et à leur comparaison avec les prototypes. 

Je vous serai en conséquence fort obligé, Monsieur le Président, 
de vouloir bien me faire connaître (un moment plus tôt) l'époque 
probable où il sera procédé à cette vérification, afm que le Gouverne- 
ment serbe puisse ëtrË en mesure de remplir la formalité prescrite par 
la loi, en désignant la Commission en question. 



Veuillez a^rùcr, Moni>iuur le rrésjilcut, l'iu 
liuulo conâidi'rallun. 

Signf : J. MAktMivm. 

,rf ,*>n Excellcmc Mnnûiiir !<■ Griirnil IbaifeSy Ptt'iii/eiii lia C-mtHé 

intcriwimmil da l'oiU ,t Mrsnn->, h Mn.lrid. 



i'é|ioii(lu en ces Icrmcs : 



COMITE lyrr-BNATIONAL WES I 



MOSSIEIH LE Ml.NISTBK, ^ 

Par (I6péclie du 7 de ce mois, vous nous infonnez que le Gouver- 
nement princier dL^sire cliarger une Commission scrho d'nssisler à la 
vérificalion des étalons métriques, qu'il a commandés, et A Innr com- 
paraison avec les prototypes, et vous nous demandez de vous Tairo 
connaître à temps l'époque probable où il sera procédi^ ù cette vériri- 
cation. " 

Tout en prenant nolo de cette demande du Gouvernement serbe, à 
laquelle, le moment venn, nous ne manquerons pas do satisfaire, nous 
devons prévenir Votre Excellence que, la Section française n'ayant 
pas encore commencé la Fabrication des prototypes, on ne pourra 
espérer pouvoir procéder à leur comparaison que l'année pro- 
chaine. 

Le Rapport pénéral sur l'exercice de 1881, actuellement bous 
presse, convaincra le Gouvernement princier que ces ref,TetlaWes 
retards ne sauraient Ctro imputa au Comitd international des Poids et 
Mesures. 

Veuillez Bfrréor, Monsieur le Mimslre, l'assurance do noire trts 
liaole considération. 





Ix: PrésUliml , 




Signé : G"! IiuSkj 


/.'-■ Secrétaire, 




Signé 11' Ad. IIihscii. 




A S»', E.rc^llcnn- Mon^k,,,- M,m„.> 


riV;, Mimsin lie S,;l,k 



l.i> iiiL-iiu> (ioiivoiniRiiierit nouf! a adressé la réclamalion 
suivaiilc au sii.jeldea publications rirj Comité : 



LÉGATION ROYALE DE SERBIE. 



Monsieur le Président, 

Aux tprmes do l'article 19 du Règlement annexé à la Convcnlion du 
Mèlro du 30 mai 1873, à laquelle la Serbie a accédé au commencemenl 
de l'année 1879, le Comité iulernatîonal des Poids et Mesures est tenu 
de faire parvenir à cliacun des pays signataires de ladite Convention 
UD certain nombre de Rapports de ses travaux. C'est ainsi que mon 
Gouvernement a été mis en possession des publications suivantes : 

1. Procès- Verbaux des séances de 1879. 

2. Procès- Verbaux des séantes de 188 r. 

't. Quatrième Rapport snr l'exercice de 188a. 
i. Cinquième Rapport sur l'exercice de 1881. 

Cependant le Comité inlernalional a fait publier : 

1 . Procès- Verbaux des séances de 1875-1876. 

2. Procès- Verbaux des séances de 1877. 

3. Procès- Verbaux des séances de 1878. 

4. Procès- Verbaux des séances de 1879, 

5. Procès- Verbaux des séances de 1880. 
fj. Procès- Verbaux des séances de 1881. 

7. Premier Rapport sur l'exercice de 1876-1877. 

8. Deuxième Rapport sur l'exercice de 1878, 

9. Troisième Rapport sur l'exercice de 187g. 

10. Quatrième Rapport sur l'exercice de 1880, 

11. Cinquième Rapport sur l'exercice de 1881. 

12. Travaux et Mémoires du Bureau international des Poids et 

Mesures. Tome I, 1880. 

Le Roj^aume de Serbie n'ayant adhéré à la Convention du Mètre 
qu'au commencement de l'année 1879, mon Gouvernement serait 



national des F 



a droit a 



( travaux publiés |iar le Comili'' inlcr- 



1 Mesures antérieurement i ton adhésion. I 
cas, il est funilé à croire qu'il pourra, aan* diDicullé, être mis m pus- 
session des publications (larues puslérieu renie ni i sou adliAsion, cl i|ui 
ne flgurenl pas sur la liste des publications iitii lui ont été cnvnyéos. 

J'ai, en conséquence, l'honneur Je vuus prier de vouloir bien donner 
les ordres nécessaires pour que les publications («nica depuis 
l'adbésion du Gouvernement serbe à la Convention du Mitre, et qui 
manquent à sa collection, soient envoyés à la Légnlion rojiile du 
Serbie à E^iris. laquelle se chargera do les fnirti parxonir d qui do 
droit à Belgrade. Je vous serai en même temps fort oblige de vouloir 
bien me Taire savoir si mon Gouvernement a droit suit publications 
parues antërieuremeut à son adhésion à la Convention du Mètre, et, si 
tel était le cas, je prends la liberté de vous prier d'avoir la bonté de 
mettre la Légation en mesure de les faire parvenir au Ministère des 
Finances à Belgrade. 

Veuille! agréer. Monsieur le Président, l'assurance de ma trcs liaulc 
considération. 



ji Sun Exd'l/cnce Monsieur le Gênénil Jbancz, Prèiiileiil du Ciiinilè 
inleranlional 'lit Poids el Mesurrs, à Madrid, 



S avons i-époniiii parla lellre suivante: 



COMlTt; lNTF.nNÂT10>"AL DES fOIDS ET MESl'RF.S. 



Mudrid cl >e<«iliAtt>l. le 



l>ar dépêche du iijuin, Votre Excellence, vu que son Gouvernement 
n'aurait regu des publications du limité international des Poids et 
Mesures que : 

Les Procèi-VerbauK des séances de 1879 el 1881, 

Les Rapports sur les exercices de iXXo et iS8t, 
réclame, en s'appuyant sur l'article 19 du llèglcment annexé à la 
Convention du Mètre, d'iHro mis en possession de loules les publi- 
cations du Comité ayant paru depuis l'aiihésion rie la Serbie d la Con- 



1 
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vcnlion dii Mi'lrc en iKjg. En mCme lomps, vous noua demaDde 
Monsieur le Minislro, do vouâ fairi; savoir si le Goa\eraeinent n 
droit aux pub tJL'a tiens parues anlérieuremont â son adhésion à la 
Convention, ol, dans ce cas, de vous les faire parvenir. 

Nous noua empressons de répondre qoe nous a\'ons donné ordre 
dans le temps, ainsi que nous avons eu l'honneur de l'écrire à M. Ris- 
(itcli dans notre lettre du lî décembre 1879, d'envoyer au Ministère 
des Affaires étrangères à Belgrade deux exemplaires de lous les Ai/j- 
imita et Procès-verbaux qui avaient paru jusqu'alors et d'inscrire le 
Gouvernement serbe sur la liste des Hauts Gouvernements contraclanls 
auxquels le Comité est appelé à faire parvenir les publications. 

Apprenant que, malgré des instructions formelles données ainsi à 
notre libraire de Paris, chargé de l'impression et de l'expédition de 
nos publications, Votre Gouvernement n'eu aurait reçu qu'une partie, 
nous avons immédiatement demandé à M. Gautliier-Viilars de nous 
fournir les expbcations nécessaires. Nous venons de recevoir sa 
réponse, dont nous avons l'bonneur de transcrire la substance : 

n Conformément aux instructions contenues dans votre lettre du 
1 1 décembre 187g, nous avons expédié le 17 du mfme mois, au Mi- 
nistère des Affaires étrangères à Belgrade, deux exemplaires des publi~ 
cations suivantes : 

I Procès-Verbaux de 1875-1876, de 1877 et de 1878; 
• Premier et deuxième Rapport aux Gouverneraents ; 

■ Convention du Mètre. 

Cet envoi est enregistré sur notre livre d'expédition par la poste. 

A la même époque et toujours suivant vos InsIrucLions, la Léga- 
tion de Serbie a été portée sur la liste des envois, et les diverges 
publications du Comité lui ont été adressées régulièreqent â leur 
apparition. 

■ Les Procès-verbaax de 1879 et le Troisième Riipporl ont été 
envoyés à Belgrade, mais le Tome I des Travaux et Mémoires, 
ainsi que toutes les autres publications parues depuis 1880, ont été 
remis à Paris, rue de Hivoii, n° i4o, adresse indiquée sur la liste de 
distribution qui m'a été remise par le Comité. 

II Les exemplaires destinés aux Ambassades et Légations ont été 
portés spécialement par un employé de ma maison, et J'ai ainsi la cer- 
titude de la remise à destination de ceux destinés à la Légniiun de 
Serbie. > 



Ces explications et la longue expérience que 11 



ms des soins 
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consciencieux que M. Gautliier-Vii]ars met aux t*x|i61î lions ni« noiit 
permettent pas de douter que les envois n'aient <^té faits fi'aprôs iif>s 
instructions. 

Toutefois, si les publications qui manquent au Ministi'n* do?* Fiii.'incc*^ 
à Belgrade ne se retrouvaient pas au Ministère dos Air.iin*s ôiran<:(T08. 
nous nous empresserions, Monsieur le Ministre, de vous faire p:ir\i*nir 
de nouveaux exemplaires de celles que vous nous d<^si^non*z rouiino 
perdues. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance do notre hniitn 
considération. 

Jjc P résilient^ 
SIfrm» : (i'' lBl^^•7 
Le Secrétaire, 
Signé : IV Ad. Hiascn. 

ji Son Excellence Monsieur MarintHÙtz^ Mtnhtn' tir Srrhiv à Paris. 



Au sujet des prototypes, il y a on érlianiçc* dos lettres sui- 
vantes avec la Légation Argentîno : 



LÉGATION ARf.ENTINF.. 



P:iri«i, Ir» 17 «i*|>toin1>rr i^Sj. 



MoNSiEra le Prksidknt. 



Par la lettre que vous me fîtes l'honneur de urndresser le 'lo mars 
dernier, vous avez bien voulu m'informer que {'ndininislmlion du 
Ministère du Commerce était entrée en pourparlers avec lu maison 
Matthey, de Londres, pour la fabrication des nouveaux prototypes 
métriques (mètre et kilo<^ramme) et que cotte fabrication allait com- 
mencer. 

Je viens, aujourd'hui, vous prier de me faire savoir si cette maison 
est en mesure d*en effectuer la livraison, et quelle serait la valeur de 
chacun des nouveaux prototypes dont il s'agit. 



Avec mes remerelmwUs anlicipés, je vous renouvelle, Monsieur Iq 
Président, l'assiirance de ma liaiileconsiiJiTBlion. 



Signé : BALctncR. 



A Monsieur le Général Jbmiez. Président du Comité intrranlioniil 
des Pouls cl Mesures. 



COMITÉ I.NTERSATIONAI. DES POIDS ET MESURES. 



MûNSlEfB LE MlM^TRË, 



Se rapporlani à notre lettre du 30 mars dornior, par laquelle nous 
annoncions aux Hauts Gouvernements contractants que l' Administra- 
lion française était entrée en pourparlers avec la maiâon Matthey, 
pour k fabrication des |>rototypes métriques, Votre Excellence, par 
dépêche du 17 septembre, s'informe si cette maison est en mesure 
d'effectuer la livraison et quelle serait la valeur des nouveaux protO' 

Nous avons l'Iionncur de répondre, quant au premier point, que la 
convention déRnitive entre l' Administration française et M, Matthey 
vient seulement d'élre signi?e, et que la fabrication difficile de ces 
étalons de précision demandera un temps asse/. considérable ; qu'ensuite 
la Section française, qui, par lu Convention du Mètre, est chargée de 
la construction des prototypes, doit les examiner au point de vue 
chimique et physique, et les livrer au Comité mtemational des Poids 
et Mesures, qui, à son tour, doit les vérifier et les comparer tous 
entre eux, choisir parmi eux les prototypes internationaux, et finale- 
ment délivrer aux Ëtats contractants les prototypes qu'ils ont com- 
mandés. Il faut donc prévoir que toutes ces opérations fondamentales 
ne sauraient être terminées avant quelques années. 

Quant au coflt, le Gouvernement français a élabli le pris de revient 
d'un mètre prototype en platine iridié pur à 9000''' et celui d'un pro- 
totype de kiiogramme à 3ooo''. 

Nous espérons du reste pouvoir donner dans notre prochain Happorl 
annuel aux Hauts Gouvernements des renseignements plus détaillés sur 
ces questions importantes. 



Veuillez agréer, Monsieur le Ministre. TaHAuranco iU* notre haute 

considération. 

Le Pn^sififHt, 

Sifînê : G'' Iba.nez. 

Le Secrétaire, * 

Signé : D" Ad. Hirsgh. 

jé S*»n Excellence Monsieur Balcnrre, Ministre fie la Rêjtuhliqur 
yÊrgentine à Paris, 

M. le Ministre de Suède et Norvèpre nous ayant réclamé 
l'envoi d'un second exemplaire du Happort financier, que 
nous avons eu l'honneur d'adresser aux Hauts (louverne- 
nients le ao octobre, nous avons immédiatement répondu à 
cettedemande,enaccompagnant l'envoi de la lettresuivanlo: 

COMITÉ INTERNATIONAL DES POIDS ET MESIUES. 

Madrid et Ncuclifttol, le ç) novembre 188:2. 

Monsieur le Ministre, 

Nous nous empressons de faire droit à la demande que vous avez 
bien voulu nous adresser, en vous envoyant un second exemplaire de 
notre dernier Rapport financier, et nous ne manquerons pas de vous 
expédier désormais toujours un double exemplaire de ce Rapport, pour 
les deux Gouvernements de la Suède et de la Norvège. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, Tassurance de notre haute 
considération. 

Le Président, 

Signô : fi'* Ir\.\kz. 

Le SecrëtairCy 

Signé : D*" Ad. Hirsch. 

A Son Excellence Monsieur Siblfern, Ministre de Suède et Norvège, 
à Paris, 

La correspondance suivante a été occasionnée par une 
pareille réclamation que l'Ambassade d'Autricbe-IIongrie 



nous a fait parvenir par l'intermédiaii'e du Ministère des 1 
Affaires étrangères de France, qui nous a adressé ladépêch^ 1 
suivante: 

MISISTÉIIF. DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES. 



Monsieur le Phiisiuisnt, 

En m'inrormant que le Comilé intemalioDal des Poids et Mesureffil 
tui avait adressa, le 20 octobre dernier, pour le Gouvernement Tmp6>fl 
rial et Royal, un exemplaire de son Rapport financier pour l'exercicel 
de iS83, M. l'Ambassadeur d'AtUriche-Hongrie à Paris exprime, au « 
nom de son Gouvernement, le désir d'obtenir un second exemplaire! 
de ce document, destiné au Gouvernement Royal Hongrois. 

Je vous serai obligé, Monsieur le Président, de vouloir bien nta-f 
mettre en mesure de satisfaire à la demande de M. le comte c 
Wimpren. 

Recevez, Monsieur le Président, les assurances de ma coDsidératioil| 
la plus distinguée. 

Signé ; E. DttCLEHC. 



^ Monsieur le Général Ibuilcs, Piésicffit du CoiiiUé ci 
Poids et Mesures. 



itîonal des 



B réception dans ces termes ; 



COMITE INTERNATIONAL DES POIDS ET UEStIRES. 



HoNsieuH LE Ministre, 

Par dépèche du 6 décembre, Votre Escellence veut bien nous 
informer que M. l'Ambassadeur d' Au triche-Hongrie réclame un second 
exemplaire de notre dernier Rapport financier pour l'exercice de i883, 
destiné au Gouvernement royal hongrois. 

Nous avons l'honneur do répondre que nous nous empressoTis 
d'expédier directement le document désiré à H. le comte de Wimpfen. 



J 
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kgrW7., Muiisit'iir lu .Miniislre, l'iiïiurum'u de aulru luulo l'uiiii- 

l^ Piéiiilriit, 
Si):n6; U*'Iit»SK^. 

Signi : D' Ad. Hihsch. 

J S->tt F.trrllrnce Mitnnieitr Diirlrir, Miiiùiiir i/ri J(fiiirei éiraiipirfi 
lie Fiance, à Parti . 

Eu iitètne leiiip^, nous avons oxpi-dic le RnppDii en t|ites> 
lion à l'Amliassarte d'Aiilriche-lfinigiio aMîi- la lellri; sui- 
Viiiite : 



roMiTK r^Tl■:n^"ATlO^■Al. hks poids et mksi:res. 



MONSIKI'H l.'AMBA9S\DEVn, 

Nous venons d'ôtre inrormés, par diipéche du (j décembre 1883, qua 
Votre Eicelleoco s'eet adressée au Ministère des AITaires étrangère!! de 
France, pour obtenir un second exemplaire du Rapport (înuncier, que 
le Comité international des Poids el Mesures a eu l'honneur d'adresser, 
le ao octobre dernier, aux Gouvernements des Hautes l'arlies coulrac- 
lanles pour l'exercice de i883. 

Nous nous empressons de vous adresser direclemem le docu- 
ment que vous réclnmez pour le Gouveniemcnt Kuyal Hongrois, et 
nous ne manquerons pas de faire parvenir désormais à l'Ambassadi* 
Inipëriale et Royale toujours deux exemplaires de ce Rapport. 

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assuranc* de notre buiila 
considération. 

Le Prcslr/enl, 
Pifc'né : G"' lBJ,f.Kf.. 
Le Serrélaire, 
Signé : D" Ad. HrHsn». 

jI Son Excellence Monsieur ie Comte de If'imj'Jen, Amlimutilriir île 
Sn Majesté l'EmpeiTitrtl'Jutriràe-Hnngn'e, 



l'our ne pas exposer les envois des inslrumeiils el éla- 
lona lie précision, que le Bureau inlernalional reçoit de 
l'élranger, aux dangers provenant des ma ni pu la lions de la 
douane, nous avons écrit an (ionvcrnement français la lellre 



; I.-STKHNATIONAI. UF.S POIDS FT MESIRES. 



Lo Bureau inlernalional des Poids et Mesures eat appelé à recevoir J 
de l'étranger iin certain nombre d'élalona et d'inslruments de précis! 
pour lesquels la visite do la douane à la frontière oITrirait de grands 1 
dangers, élanl données la délicalesse et la fragilité de ces préciei 
objets, appartenant en partie à des Gouvernements et élaLliasemenls I 
publics. 

Ces dangers seraient évités si ces envois étaient visites à Paris, ( 
présenced'un employé du Bureau international, habitué au maniement | 
de CCS instruments, qui nécessitent des soins tout particuliers. 

En conséquence, nous avons l'hunneur de prier Votre Eicellence 
de bien vouloir faire donner ics ordres nécessaires pour que, d 
tous les cas, les colis expédiés à l'adresse du Bureau inlernalional des 
Poids el Mesures à Breleuil (Sèvres} soient, à la frontière, simplement 
plombés,, et pour que la visite n'ait lieu qu'au dépôt de la Douane, à 
Paris, où le Bureau international s'empressera d'envoyer un employé 
chaque fois qu'il recevra l'avis d'un envoi à son adresse. 

Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l'assurance de notre plus 
liauLc considéra lion. 

I^ Picsiiienf, 
Si^né : G" Iba^ez. 
Le Sofrélidre, 
Signé : D'ÂD. HlHSCfl. 
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Le Gouvernement français a bien voulu faire droit à celle* 
demande, en nous répondant par la dépêche suivante : 



MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRAN(;ÈnES. 



Pariii, lo 8 novembre iH^j. 

Monsieur le Président. 

M. le Ministre des Finances m'inronne que le service des Douants 
a reçu les ordres nécessaires pour que tous les colis adressés au Bureau 
international des Poids et Mesures, à Breteuil, soient diri$;és sans 
visite, par transit international, sur la Douane centrale, à Paris, où ils 
seront remis en franchise, après simple visite sommaire, à TA^ent 
chargé d'en prendre livraison. 

Je m'empresse de vous faire part de cette décision, qui répond au 
désir que vous m'avez fait l'honneur de m'exprimer le G octobre 
dernier. 

Agréez, Monsieur le Président, les assurances de ma considération 
très distinguée. 

Signé : E. DucLERc. 

A Monsieur le Général Ibaiit'z. Président du Comité international des 
Poids et Mesures, 



yill. — Comptes et contributions. 

Comme toujours, les comptes du Bun*aii inhMnaiional 
de l'année précédente, établis par M. le Directeur, ont été 
examinés en détail par une Conuuissioii spéciale, qui a 
pointé les livres et les a comparés avec les pièces à l'appui. 
Toute la comptabilité a été trouvée en ordre ol conduite 
conformément aux règlements et instructions du (Comité. 
Aussi ce dernier, sur la proposition do la Comnnssion, a 
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volé ù l'unaniiuiléydaiisla séance du 27 sepleinbre dernier^ 
l'approbation des comptes de 1881 et a donné déchargée 
pleine et entière à M. le Directeur. 
Voici le Tableau des comptes de 1881 : 
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l.e Uapporl de la Commission des comples ei finances 
(|ue nous publions dans les Procès-Verbatia; (séance du 
37 seplembre) donne les explications et les renseignements 
nécessaires sur les comptes de 1881, de ni^me ijue sur la 
situation financière de l'exercice de 1883, au moment de la 
session (septembre). Il en résulte que l'exercice de 1881, 
par suite d'économies réalisées et du retard dans la livraison 
du comparateur universel, a été clos avec un actif 
de 10220'', 4o. 

Quant ù l'exercice actuel (de 188a), nous avons résumé 
ta situation telle qu'elle se présentait en automne, dans 
uolre /ïn/j/îo;7 spécifia que nous avons eu l'honneur d'adres- 
ser aux llauts Gouvernements le 30 octobre dernier et que 
nons reproduisons ici avec le budget pour l'année i883 et 
le Tableau des contributions. jj 

RAPPORT SPÉCIAL ' 

Ali^( col■VEH^E.^lE^T3 dks iivutes parties co\Tru;T\NTEs. 



Projet de Budget at Tableau des parta coDlributires des £tBts con- 
tractants pour le Bureau interuational des Poids et MeEurss, pour 
e de 1SS3. 



Nous avons iiiiliqiié, dnns nos Rapport (inanciers an'-wieurs, et 
nous avons exposé en détail, dans les Rapports géniiraux annuels, les 
causes qui nuisent à la situation rinaDcioredb Bureau internilional, et 
qui obligent le Comité international, malgré la plus stricte économie, 
à porter le budget à la liniile supérieure autorisée par la Conven- 
tion. 

Ces causes sont : l'insuffisance des ressources provues par la (in- 
vention, démontrée par l'expérience d'une série d'années, la somme 
considérable des arriérés, la rentrée tardive d'une grande partie dos 
contributions, et l'absence d'un fends de réserve ou de roulement qui 
[«rmeltrait d'attendre les versements. (^Ite situation, qui alTecte, i 
des degrés divers, un caractère permanent, orée des embarras sérieux 
pour l'administration du Biir^iau; elle ti'n pas permis nu Comité de 
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fiter le clitlTre du budget de l'unnée prucliaini- uu-dvsïuiis de louuuu'', 
aitiai qu'il aurait désiré (jousoir \e Tairo. 

Une dimiDulion dans les sacritices des t.UHi contrncUirils wtinblair 
en eSÎH tout d'abord indiquée pour un ciorcJL'e |ipmlanl li-quel lo 
Bureau, ayant terminé en grande [lartiR les traiau\ prépaniluires, Pt 
ne devant probabletnenl pas recevoir encuro les nouveaux protc- 
types, n'aura pas A Faire face à l'aiiginenfatinn considérable d'activité 
q,n'exigora, les années suivantes, la vériGcation des prototvpes. Mau il 
convenait, d'autre part, d'assurer le service do vériftcailon pour les 
étalons des jarliculiers, que le Comité, en exécution do la Convention, 
a décidé d'ouvrir en liai, el qui ne manquera pas d'cntroiner des 
frais notables. 

Et de plus, si le léger excédent de recettes que laisi^ra probable- 
ment le compte des frais annuels de l'année courante pouvait dire 
considéré comme un encouragement à diminuer pour i883 le budget 
annuel, on ne deiait pas oublier que ce l'omple est encore débiteur 
de i-elui des frais' d'établissemenl pour la somme considérable de 
36726'' qui doit lui être restituée, en vue des dépenses importantes à 
faire pour les deux grands inslrumeuls, dont l'un va recevoir son 
installation au Bureau, el dont l'autre vient d'Être commandé. 

Toutefois, le Comité se serait décidé à diminuer ia contribution 
ordinaire pour l'exercice de i8ti3, s'il avait pu espérer la rentrée, 
dans le courant de celte ann<Se, des arriérés de la Turquie, montant 
actuellement à la somme de 4ooî8''. Mais aussi longtemps que cette 
grosse lacune existera dans nos receltes, et qu'on manquera d'une 
réserve quelconque, pour subvenir aux besoins du Bureau pendant la 
première moitié de l'année, en attendant la rentrée d'une grande 
partie des contributions, le Comité se voit dans l'impossibilité de 
dégrever la contribution que les tlats contractants ont consenti it 
assumer pour l'entretien du Bureau international. 

En conséi:iueDce, le Comité international a décidé, à l'unanimité, 
dans la séance du a? septembre dernier, sur la proposition du Direc- 
teur du Bureau, approuvée par la Commission des Finances, de porter 
le budget do i883 à 100000'', conformément à l'article (i du Uègle- 
ment de la Convention. 

Dans la mÊme sdance, le Comité a approuvé la spécilication suivante 
de ce budget, proposée par la Commission des Finances : 
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». TrailemenU 

b. l. Indomnil^ pour des sa\anls et Brli^ile^i 

chargés de travaux spéciaux gaoo" 

2. Enlretien des bâtiraenU et du mobilier. . . 7000 
:i. Entretien dos machines el appareils fixes. i5oo 

4. Achat et entretien des instrument:^ Soaa 

fi. Frais d'atelier aooo 

fi. Frais de laboratoire aooo 

7. Frais du chaulTage de précision et de fabri~ 

cation de glace 600 

8. Frais de chauffage ordinaire aîoo 

9. Frais d'éclairage 1900 

10. Concession d"eau' 700 

11. Prime d'assurance 4i5 

12. Frais de bureau 600 

13 Bibliothèque 3ooa 

14. Frais d'impression et de publications laooo 

13. Frais de secrétariat du Bureau 600 

Sao.ïJ 

('. indumnilé pour le Secrétaire du Comité 

<■/. Frais divers et imprévus, y compris les arriérés 

probables des contributions 9985 

Total tooooo'"^ 

Ce budget ne diffère de celui des années précédentes, d'une manière 
sensible, que sur deuit points ; d'abord en ce qui regarde !a bibliothèque. 
Jusqu'à présent dotée d'une manière bien insuffisante, en raison des 
autres dépenses plus urgentes, il^ fallu prévoir enRn une somme qui 
permette d'acquérir les ouvrages spéciaux indispensables, depourvoir 
aux reliures et de construire des armoires; ensuite l'élévation du chiffre 
pour a Frais d'impression et de publication « s'explique par la publi- 
cation, dans le courant de [8S3,dua' volume des Travaux et Me mai rc;. 

Comme le montant du budget ainsi que les bases de répartition n'ont 
pas change, les paris contributives des États pour l'exercice de i883 
sont exactement les giénies que pour l'amiée précédente. 

Nous indiquons en outre, dans le Tableau ci-joint, les parts qui 
incombent aux différents États dans la contribution extraordinaire, 
fondée sur l'art. 21 du Béglement de la Convention, que le Comité a 
prévue dès 1S8 1 et que nous avons annoncée aux Hauts Gouvernements 
par la circulaire du 11 avril dernier. 
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Bien que les prototypes internationaux eu\-niômes ne doivent pas 
encore être prêts en i883, le Bureau devra |)ayer Tannée procliaine les 
frais de plusieurs types et témoins, et il aura des dé|>enses considé- 
rables à faire pour la coopération à la construction des pfolotypes, 

prévue par la Convention. 

Le Président y 

Signé : G** Iba.nez. 
Le Secrétaire, 

Signé : D** Ao. Hirsch. 

Tableau des parts contributives des Etats contractants pour le Bureau 
international des Poids et Mesures (exercice de i883). 



ÉTATS CONTRACTANTS. 



1 Allemagne 

2« Autriche \ 

2.* Hongrie ) 

3 Belgique 

4 Confédéral. Argentine. 

5 Danemark 

6 Espagne 

7 États-Unis d* Amérique 

8 France 

9 IUlie 

Pérou 

1 Portugal 

2 Russie 

3 Serbie 

4- Suède 

4* Nonrège 

5 Suisse 

6 Turquie 

7 Venezuela 




Total. 



73 

100 

127 

8j 

8 

16 

93 
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100000 fr. 
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«0000 fr. 


Unité 
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118 fr. 60,7 c. 


Unité 




69 fr. 86,4 c. 


fr 


fr 


15733 


9l3', 


6986 


4i()a 



5434 

1963 

^4 

a3i 

8439 

I i56i 

14682 

9827 

925 

i85o 

10751 

D78 

lO'jO 
402 

925 

7399 

578 



I 00000 



3260 

ï«79 
4i6 

189 
5o64 
6986 
8809 
589!) 

555 

IIIO 

645i 

3'»7 
624 

277 

555 

/|i39 
3Î7 



Goooo 



PART 

contribntire 

totale 

en 1883. 



fr 

1109SJ 

869'»^ 
3.4'| 

I IIO 



370 

1 35o3 

»8l97 
28',9i 

15723 
i'|8o 
2960 

17202 
925 
,(»6W 

73yi 
1 480 

II 838 
925 
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L'apprécîalioii de lu silualion, telle qu'elle esl iloiiiiée 
dans ce Rapport, se justifie pleinement ii la lin de l'année; 
rar, par snile des versenieiils que nous avons dû faire pour 
les deux grands instruments, le léger excédent que nous 
avions prévu s'est même changé en un délicil d'un millier 
de francs environ pour l'exercice de 1882, 

Quant au Tableau des contributions, nous avons déjà in- 
diqué qu'il a été calculé sur les mêmes bases que celui de 
l'exercice précédent. Depuis qu'il a été établi et communiqué 
aux Ambassades et Légations des Étatsconlraciants, le Gou- 
vernement de Norvège nous a fait savoir que le Système 
métrique est devenu obligatoire dans ce pays, à partir du 
i" juillet 18S2. Comme ce renseignement nous est parvenu 
le i3 novembre, c'esl-à-dire trop tard pour en tenir compte 
dans le calcul des contributions pour l'exercice de i883, 
nous changerons le facteur de distribution pour la Norvège 
dans le prochain Tableau de contribution. 

Pour coi^léter, dans ce Rapport, les documents qui se 
rapportent aux contributions des États, nous reproduisons 
ici le texte de la circulaire, mentionnée dans le Rapport, 
(|ue nous avons eu l'honneur d'adresser aux Hauts Gouver- 
nements le 13 avril dernier, pour exposer les raisons qui 
ont obligé le Comité de demander, en i883, une contribu- 
tion extraordinaire. Voici ce document : 



COMITE ISTERNATIOSAL DES POIT>S F.T MESURES. 



MONSL 



E Ministre, 



Dans notre Rapport du 10 octobre damier, nous avons déjà en 
l'honneur de prévenir leâ Hauts Gouvernements signataires de la 
Convention du Mètre que le Comité international serait ohlii-è de 
leur demander pour l'année i883 une contribution extraordinaire, 
fondée sur l'art, âl du Règlement de la Convention et destinée à cou- 
vrir les frais des prototypes inlemaltonaux ot de leurs témoins, à 
acquérir pour le Bureau international des Poids et Mesures. 



Dans la séance du 3 octobre dernier, le Comité a évalué les frais dr 
ces prototypes et témoins des différentes espèces à Goooi/'. (M. dnns 
ia séance du 6 octobre, le Comité, sur la pro|>osition de sh Commission 
lies Finances, a décidé de demander cette contribution extraordinaire 
pour i883. En effet, la communication, que nous avons eu T honneur 
de faire aux Hauts Gouvernements le 20 mars dernier, au sujet de la 
fabrication des nouveaux prototypes, fait entrevoir pour Tannée pro- 
chaine la livraison de ces étalons au Bureau international. 

D*un autre côté, les convenances de plusieurs Gouvernements exigent 
que nous leur fassions connaître à temps ia part contributive qu'ils 
auraient à inscrire de ce chef sur leurs budgets de Tannée procliaine. 

Pour ces raisons, nous nous permettons de porter, dès ù présent, ù 
la connaissance des Hauts Gouvernements, le tableau des parts con- 
tributives pour cette contribution extraordinaire dont nous sollicite- 
rons le versement seulement au commencement de Tannée 1883, en 
même temps que la contribution ordinaire du prochain exercice. 

11 résulte du tableau ci-dessous, que la part de sera de '^ 

Agréez, Monsieur le Ministre, l'assurance de notre haute considé- 
ration. 

Le Président^ 

Signé : G'' Ira NEZ. 
Le Secrétaire y 

Signé : D' Ad. Hirscii. 
[Suit le Tableau reproduit ci -des sus dans le Rfipf^rt spécial, ) 

Plusieurs Gouvcrnemenls,cn acecusaut réception de notre 
communication^ nous ont déjà fait savoir qu'ils inscriront la 
part contributive qui les concerne au budget de i883. 

Les contributions de 1882 sont toutes rentrées, de sorte» 
que dans nos livres ne figure plus d'autre arriéré que celui 
de la Turquie, qui s'élève actuellement à /|Oo/|8f'. Comnn» 
toutes les démarches que le Bureau a faites auprès de 
l'Ambassade ottomane, dans le but de faire rentrer cescon- 
tributionSy sont restées sans effet, le (Comité a déridé de ne 
plus les renouveler, et de se contenter de signaler cette si- 
tuation aux autres Gouvernements conti^ïctants, auxquels 
il appartient d'aviser aux moyens de faire exécuter la Con- 
vention. 

10 
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voté à l*uiiaiûinité,c]aiisla séance du 27 septembre dernier^ 
rapprobation des comptes de 1881 et a donné déchargée 
pleine et entière à M. le Directeur. 
Voici le Tableau des comptes de 1881 : 
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quelle Voire Altesse a bien voulu nous informer que l'Ambassade 
impériale a versé la somme de vingt et un mille neuf cent cinquanle- 
six francs (21956^"^) formant le montant de la contribution de la Russie^ 
pour les deux exercices de 1881 et 1882, du Bureau international des 
Poids et Mesures. 

En môme temps, nous venons "de recevoir une communication du 
Ministère des Affaires étrangères de France, qui nous apprend que la 
somme en question a été versée par ledit Ministère à la Caisse des 
Dépôts et Consignations pour le compte du Bureau international. 

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de notre plus 
haute considération. 

Le Président, 

Signé : G"' Ibanez. 

Le Secrétaire, 

Signé : D*" Ad. Hir^ch. 

yi Son Altesse le Prince Orlojf, Ambassadeur de Sa Majesté 
r Empereur de Russie, à Paris, 

Pour compléter la correspondjince qui a eu lieu au sujet 
des contributions, il nous suffira de transcrire les deux 
lettres suivantes qui ont été échangées avec la Légation du 
Venezuela : 



LÉGATION DES ÉTATS-UNIS DE VENEZUELA. 

37, rue de la Bienfaisance. 

Paris, le 28 février 1882. 

Monsieur le Président, 

J'ai eu l'honneur de recevoir votre lettre du 20 courant, ainsi que 
les cinq exemplaires du cinquième Rapport du Comité international, 
correspondant à l'exercice de 1881. 

Mon Gouvernement vient de m'envoyer les 578^'' que le Venezuela 
doit payer comme contribution de l'année courante. Je vous prie de 
vouloir bien m'indiquer le bureau chargé à Paris de la perception de 
ladite somme, pour la lui remettre immédiatement. 



Ii9 - 

^ Veuillez agréer, Monsieur W (ïénéral, rassurance di* nm considéni- 
lioii la plus distinguée. 

A/' Ministrr du f'éfirztwitt, 
Siî^né : i)K HoJAS. 

yi Monsieur le Général Ibaiiez, Président du Comité international 
des Poids et Mesures, à Madrid. 



COMITE INTERNATIONAI, DES POIDS ET MESIRES. 

Madrid et Ncuchâtcl, le ii mars i88j. 

Monsieur le Ministre, 

Par lettre du 28 février dernier, Votre Excellence demande (piel 
est le bureau chargé à Paris de recevoir la contribution de 078'' que 
le Gouvernement de Venezuela vous a envoyés |H)ur le Bureau inter- 
national des Poids et Mesures. 

Nous avons l'honneur de répondre que, conformément à l'article 10 
de la Convention du Mètre, les contributions des États contractants 
doivent être versées, jwr Tintermédiaire du Ministère des Affaires 
étrangères de France, à la Caisse des Dépôts et Consignations, à 
Paris. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de notre haute 
considération. 

Le Président, 
Signé : G'' Ibanez. 
Le Secrétaire^ 
Signé : D*" Ad. IIirscu. 

A Son Excellence Monsieur le D' Roj'as, Ministre de f'éne'zfiéla 
h Paris, 

Nous donnons enfin, comme d'habitude, le Tableau, par 
ordre de dates, des versements qui ont élé opérés à la ('aisse 
des Dépôts et Consignations, en iSSçî. 



Janvier . . . 


2. 


1) 


•à"). 
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•Jt8. 


II 


28. 
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aS. 


II 


•>.8. 


AnHI 


18. 


Mai 


l'JL. 
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ri. 


Jnin 


20. 
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20. 


Juillet 


4. 
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l'Ji. 
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rj». 


)> 


20. 
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29. 


Août 


23. 


Décembre.. 


r>. 


» 


22. 
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France 14682''^ 

Allemap:ne 1 5728 

États-Unis d'Amérique i i5r>i 

Suisse 925 

Suède 1 040 

Norvèfçe 4^2 

Confédération argentine. . . 694 

Autriche 6986 

Hongrie 5434 

Danemark 28 1 

Pérou 925 

Espagne 7284 ( * ) 

Russie 21956 (2) ' 

Belgique 1965 

Venezuela 578 

Italie 9827 

Portugal i85o 

Allemagne 15728 ( ^ ) 

Serbie 925 (*) 

Total 118721^'^ 

Cette liste montre de nouveau qu'une partie seulement 
(les contributions rentrent au commencement de Tannée, 
conformément à l'article 10 de la Convention; et les res- 
sources du Bureau se seraient trouvées complètement 
épuisées à la fin de l'année actuelle, si l'Allemagne et la 
Serbie n'avaient versé, déjà en 1882, les contributions pour 
l'exercice suivant. Malgré cette heureuse circonstance, qui 
assure le service régulier du Bureau pendant le premier 



( ' ) La différence de i iSS'*", par rapport à la part contributive de l'Espagne 
(S'iSg^*"}, s^explique par le fait que le versement de cet État en 1880 avait 
dépassé de cette somme sa part contributive. {P'oir Procès- Verbal de la 
séance du 20 septembre 1882.) 

(^) Cette somme représente la contiibution de la Russie pour les deux 
exercices de 1881 et i88'2. 

(') (llette somme représente la contribution ordinaire de l'Allemagne 
pour Tannée i883. 

(*) C'est la somme des contributions ordinaire et extrîïordinaire de la 
Serbie pour iS>^3. 



mois de l'année» nous sommes obligés de prier les liants 
(louvernemenls de bien vouloir faire opérer lès versements 
(le leurs contributions le plus tôt possible. 

Madrid et Ncuch&tel, le 3i décembre 1H83. 

Au nom ^u Comité intornational des Poidtf et MeMiros. 

Lf Président, 
Sij:n('» : (i*' Ib\>e/. 
Le Sevfêtairey 
Si^nê : D*^ Ad. Hirscii. 
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Étaient présents : MM. Broch, Dumas, Foerstkr, Goild, 

Go VI y HiRSGH, DE KrUSPÉR. 

La séance est ouverte à i*». 

M. le Président explique pourquoi le Comité, ayant été 
convoqué pour le 19 septembre, ne pont tenir qu'aujour- 
d'hui sa première séance; la«faison de ce retard est dans 
ce fait regrettable qu'un nombre considéral)lo des Membres, 
six en tout, ont été empêchés, pour la plupart malheureu- 
sement par des raisons de santé, de venir à Paris assister à 
la session. 



ideofefl 



Comme le Comité intiTiialional esl formC' do qiialorzc 
Membres, le quorum exigé par l'article 12 du Itèglemeiit 
aurait élé juste atteint pour permettre au Comité de déli- 
bérer, si M. Dumas, à notre grand regret, n'avait été em- 
pêché par une indisposition de siéger pendant plusieurs 
jours. Heureusement l'éial de santé de M. Humas lui a peig- 
nas aujourd'hui de réunir le Comité chez lui. Le nombre 
des Membres présents étant ainsi de huit, le Comité peut — 
délibérer valablement; en conséquence, M. le Présidei 
déclare la Session réglementaire de i883 ouverte. 

Afin que les travaux du Comité ne soient pas trop re-d 
lardés par ces circonstances, M. le Président, usant de son 
droit, a désigné, dès le 19 septembre, les Membres devant 
faire partie des deux Commissions spéciales qu'on a l'iiabi- 
lude de nommer, savoir : 

1° La Commission des comptes et des finances. 
composée de MM. Foerster, fiould et He Kruspér; 

2° La Commission des instruments et des travaux:, qu'il 
a formée de MM. Broch, Focrster, Could, Govi, Hirsch et 
de Kruspér. 

Ces Commissions se sont immédiatement constituées en 
nommant, la première, M. Gould Président, et M. Foerster* 
Rapporteur, et la seconde, M. Foerster Président, elM.Govi 
Rapporteur. Toutes les deux se sont déjà réunies, à plu- 
sieurs reprises, soit à Breteuil. soit ù Paris, de sorte que 
l'étude spéciale des différentes affaires se trouve déjà con- 
sidérablement avancée, et que le temps des Membres du 
Comité a été utilement employé. 

Toutefois M. le Président croit être d'accord avec tous 
ses collègues en exprimant l'opinion que le Comité doit 
aviser aux moyens d'éviter à l'avenir le retour d'une situa- 
lion aussi pénible et compromettante pour l'accomplisse- 
ment du mandat que le Comité a reçu de la Convention. 

Une des mesures les plus urgentes dans ce but sera sou- 
mise aujourd'hui même au Comité. 

H, le Président prie le Secrétaire de rendre compte de 



J 



la gestion d(i Iturt-an <lu Coinilé et de rt-sunier la corres- 
pondaDce échangée dans le cours du dernier exercice. 



Le SecRfiTAiHB commence par lire les lettres suivantes 
des Membres absents, meiilionnëes par M. le Président : 



V. s. COAST ASD liEODETlC SLHVEY OFFICE. 



Dkar GkmsraI-, 

I hâve duly received tlic invitation lo bo présent at llie ineelîng of 
ttic Inlernatioual Committee of Woights and Meesurcs, un the tc)" of 
september next. I regret very much that it will be impossible for me 
to attead, as my duties as Superintendant of llie Coast and Geodelic 
Survey will nol permit me to be absent from (Le United Slates during 
Ihe présent year. 

1 ahould foel conlrained lo resign my membershîp of tlio Commis- 
sion, did 1 not hope lo be able lo take part in tbe genËml conférence 
to be hcld aflur llie standards for distribution liave beon completed. 

Wilh grtal regard, yoiir obedienl servant. 

Signé ; J.-E. lliuitHn. 

Tti General lùni'ii'z, Président, D' Hindi, Sicrclury nf llie interna- 
tional Commission oj H^eijihts and Afrasnies. 
Mailriil et Ncucb&lul. 



M. le Phësidem ajoute que le Bureau a pris oounaissance 
d'iine autre k-itre de H, Ililgard par laquelle ce dernier 
délègue Bon vote à M. Gould, qui aura ainsi à émettre deux 
voÏK dans les scrutins. 

OBSERVATUiRE PlIÏSIQtJE CENTRAL. 

Siiiiil-l'êIvrelHiure, le li noiU ,Sft3. 

Monsieur le Phksidekt, 
Voua avez bien voulu m'inviier pour roiiverliiri: de la Session ri?- 



plemenlaire de telle année dti Cimiilé iiilenialional des Poids et Me- 
sures. Mb (heureuse ment, les travaux de nuire Observatoire ne me 
permettent pas de m'absentcr cet automne, et je vous prie donc de 
bien vouloir m'excuser de ne pas prendre part à celte session. 

Agréez, Monsieur et cher Collègne, l'assurance de ma considération 
distinguée. Votre bien dévoué. 

Signé : lï. WiLO. 

A Mif/zsteur le Géiiérnl Ibnnrz, Président ihi Cnmilc hitcrnatimml 
lies Poids et Memres. 

Stockholm, le i ', septembre iSS3. ^| 
Mon cher Général et thés honoré Collésub, ^B 

Je suis bien Fâclié de me trouver encore une fois dans la nécessité 
de vous annoncer que ma santé, ou plutôt l'état aciuel de mes forces 
considérablement diminuées par le poids de l'âge ne mo permet pas 
do me rendre à Paris pour assister à la prochaine Session du Comilé. 

Je vous prie, mon Général, d'être assuré du vif regret que j'é- 
prouve en nie voyant privé du plaisir de vous revoir, ainsi que 
haule considération et do mon sincère dévouement. 



: FaB. WheDK. 



MoN'siEDR LE Président, 






L'étal de ma sanlé n'élant pas encore asse^ rétabli pour pouvoir 
entreprendre )o voyagea Paris, je regrette vivement de ne pouvoir as- 
sister à la réunion prochaine du Comité international des Poids et 
Mesures. Je délègue mon vote a M. le D' Hirsch, Membre et Secré- 
taire du Comité, qui a bien voulu en accepter la délégation. 

Veuillez agréer. Monsieur le Président, l'expression de ma haute 
considération et de mon sincère dévouement. 

Signé: J. Herb. 

A MnusUmi- li: Général Ibiiïiez, Piésiiteiit du Cnniit,- iiiicritnli'innl tin 



M. le Pbësidknt déclare la ilélégatioii ilu la vijt\ ilc M. Ik-i r 
régulière, et constate que M. Hirsiih aura à (■iiielin* di-ux 
voix dans les actes de scrutin. 

M. le Président donne cnOn connaissance du passage 
suivant d'une lettre de M. Slas, datée du 17 septemhre : 
H Le mauvais état de mu sanlé m'empêche de me rendre à 
Paris. J'ai attendu jusqu'au dernier moment pour vous 
faire connaître celle mauvaise nouvelle. Le médecin me 
défend absolument de me déplacer à cause de la situation 
de ma santé. Je regrette vivement ce conireleraps, et je 
vous prie d'agréer mes excuses et de les faire agréer [lar 
mes Collègues. 

Quant à M. Husiiy-Bey, n'ayant point re(;u de réponse 
de l'Ambassade de Turquie à la lettre du 27 septembre 
dernier ('), le Bureau du Comité a fail, par acquit de 
conscience, une nouvelle démarche le a3 avril, demandant 
de nouveau à M. l'Ambassadeur des renseignemenis sur 
M. Husny-Bey ('). 

Le Bureau n'a pas non plus reçu de réponse à cette se- 
conde démarclic. Il parait ainsi démontré que l'Ambassade 
turque n'est pas en mesure de donner au Comité les ren- 
seignements qu'il lui incomberait de fournir. Le Comité 
devant enlin aviser à régulariser cette situation, qui ne 
saurait durer sans compromettre sérieusement son fonclion- 
nement régulier, ainsi qu'on vient d'en faire l'expérience, 
le Bureau propose au Comité de prendre la résolution 
suivante : 

a Le Comité international des Poids et Mesures, 

jo Considérant que M, Husny-Bey, désigné en 1873 comme 
Membre du Comité international, n'a paru, depuis 1S76, à 
aucune des sessions réglementaires annuelles du Comilé, 
qu'il n'a répondu à aucune des communications oflicielles 
du Bureau du Comité, et que, pendant tout ce temps, il n'a 
non seulement accompli aucun acte de Membre du Comilé 



inlci'nntioiial, muis qu'il a élc impossible au Coiiiilé d'en- 
Irer en relation avec M. Husny-Bey; 

» Considétant qu'à dcu\ reprises le Comilé a demandé 
à l'Ambassade ollomane h Paris de bien vouloir lui coiU' 
muniquer l'adresse actuelle de M. Husny-Bey et de lufc 
faire connaître si M. Husny-Bey était en mesure de r© 
prendre ses Tondions de Membre elTectiF du Cooiité, ou s'il 
fallait le considérer comme démissionnairo, et que le Co« 
mité n"a pas reçu de réponse à ces deux lettres; 

j) Considérant enfin que, en continuant à porter le iioiB 
de M. llusny-Bey au rôle des Membres du Comité, le chiffre 
de la majorité exigé par la Convention, pour que les déci- 
sions du Comité soient valables, est augmenté, et que, pu 
conséquent, le Comité est plus facilement exposé à : 
trouver dans l'impossibililé de délibérer; 

» Décide qu'il considère M. Husny-Bey comme démis- 
sionnaire de fait, et qu'il se réserve, conformément à 
ticle Ik du Règlement de la Convention, le droit de remplir 
la vacance qui en résulte. » 

La discussion étant ouverte, M. Govr, tout en étant c 
vaincu de la convenance et même de la nécessité de it 
mesure proposée, trouve tellement étrange le silence sy»- 
lémalique de l'Ambassade turque, qu'il aimerait que IjB 
Bureau eût des preuves formelles que ses lettres sont pai 
venues à M. l'Ambassadeur. 

M. le PnËsrDENT fait observer que la première lettre a 
trouve même imprimée dans le dernier Volume des Procès- 
Verbaux, dont l'Ambassade ottomane a accusé réception, 
et qu'en outre la seconde lettre a été envoyée recomman- 
dée. 11 n'y a donc pas à douter que les démarches du Comilé 
ne soient parvenues à la connaissance de M. l'Ambassa- 
deur. 

La résolution proposée est adoptée à l'appel nominal, i 
l'unanimité; le Bureau du Comité est ciiargé de la port^ 
à la connaissance de l'Ambassade ottomane. 

Il est laissé au Bureau le soin de provoquer, au momentl 



ii|)[iuiUm, les mesures presiriles piir l'iuiiile 10 du Hi''j,'lc- 
menl de la (^oiiveiiliuii, [mur t\m- le lÀmiilé piiÎH^e iinicéiler 
Ji uoe nouvelle élcclioti- 

Le Sei.'rëtaike, conlinunnt son Itappoii, rappelle, au sujet 
des Publications, que le Ha/iporl spécial Jinancier a étfi 
expédié, conformémeiil aux décisions du Oomilé, aux Gou- 
vernements des Hautes Parties contractantes, le ao octobre 
i88a. 

Le Rapport général sur l'exercice de i88a a été distribué 
aux Ambassades et Légations le iZ février i883. ha Procès- 
Verbaux des séances de i88a ont paru le 16 avril i883; ce 
retard de quelques mois s'explique, comme pour les années 
précédentes, par la nécessité de faire réimprimer le Rap- 
port g'énéral dans le Volume des Procès-Verbaux. 

Le Tome II des Travau.T et Mér>wires du Bureau inter- 
national des Poids et Mesures a paru le 16 septembre. Ce 
Volume, encore plt»s considérable que le premier, contient 
la première partie du travail de M. lo D"" Benoît, Mesures 
de dilatation et comparaisons des règles métriques, avec 
i65 pages de texte, 57 pages de Tables, et trois Planches 
représentant le comparateur h dilatation; ensuite la se- 
conde partie du travail de M. Marek, rendant compte des 
pesées exécutées du i" octobre 1879 au 3o septembre 1881, 
avec 8a pages de texte et 72 pages de Tables ; et enlln, dans 
la seconde partie, un Mémoice de 27 pages de M. te D' 
Brocb sur la Dilatation du mercure. 

yi. le Seckëtairb ajoute que la circulation des épreuves 
parmi les Membres d» l'omité, bien que laborieuse, a eu 
lieu avec régularité et sans qu'il ait fallu recourir à des 
votes formels par correspondance, attendu que tes petites 
modiQcations demandées par quelques Membres ont été 
toujours agréées par les auteurs et le Secrétaire. 

Les Rapports de M. te Directeur et de ta Commission des 
Travaux contiendront sans doute des propositions au sujet 
(les Volumes suivants des Annales, dont deux pourront 
probablement paraître dans le courant de l'année i$8/|. 



Instruments- 

Le Comparaleui' universel est moulé et étudié en grandi 
partie, de sorte qu'il a déjà pu servir à des comparaisons. 

Le Comparateur géodésique, qui, d'après le contrat p 
avec la Société genevoise, aurait dû être livré le a8 juillet, 
se trouve retardé de quelques mois. Suivant une lettre que 
le Secrélaire vient de recevoir de M. Tureltini, l'instrument 
est très avancé, les auges sont terminées, il ne reste qu'à J 
achever les ajustements intérieurs; il demande encore t 
ou deux mois pour terminer l'appareil. 

Les fondations de ce comparateur sont prêtes depuis le^l 
mois de mai ; elles auront donc eu tout le temps nécessairef 
pour le tassement. 

Les sept piliers en calcaire du Jura ont été également'] 
livrés au mois de juillet dernier et mis en place provisoir&il 
ment. Les cinq microscopes inicrométriques conslruils par J 
MM. Brunncr frères sont prêts depuis Ja fin d'août; 
pourra les avoir quand on voudra. 

Après de nombreuses recherches sur le meilleur liquida 
à employer aux comparaisons des règles en fer, on s'esti 
arrêté finalement, sur la proposition de M. Wagner, mécï-4 
nicien, à la solution du borate de soude, qui remplit toutes* 
les conditions exigées. 

La Balance de Bunge destinée aux pesées dans le vid^ 
vient d'arriverau Bureau international, où M. Stuckrath e^ 
occupé en ce moment à la monter. 

Quant aux thermomètres destinés à accompagner les pro^ 
lotypes, le rapport de M. le Directeur contiendra les indicg 
tiens nécessaires. 

Prototypes. 

Dans la lettre de M. Sias a M. le Présidenl, notre CollègueJ 
donne quelques indications sur l'étal d'avancement dei 
travaux de M. Matthey. Tout le plaline nécessaire aux kilo^ 
grammes et aux mètres esl préparé et réussi au delà dn 
toute espérance. Le o de ce mois, M. Stas a reçu pouFfl 
examen le premier échanlillon de sel d'iridium. 



'.a oiilre, M. Diiiiius u cuiniiiuiiii)uê 
de M, MalUiey doiil voici le toiilenu : 



Ijikh MoNsiKiB DUMAS, 

Dana une leUre re^ue Je U. Deliray, ît mentionne lo JiW|)poinlo- 
ment que vous ressentez, à cause du dùisi dans la fuurnilure des 
éUlons et puids, entreprise par moi pour Son Excellence M. le Mi- 
nistre du Commerce; personne no |ieut regretter te diîlai plus que 
i-mAoïe; mais jo vous prie d'avoir In bonté de me croire quand je 
que le délai a élé vrdimenl inévitable et a été occasionné enclusi- 
nent par le temps requis pour tes diiférents procédés nécessaires i 
l'éliminatioD des dernières traces dos métaux, rhodium et ruthénium, 
associés avec l'iridium oécessaire pour l'alliage. 

La quantité d'iridium dans l'alliage envoyé l'année passée par Son 
Excellence M. le Ministre du Commerce n'étant pas sufQiante, il était 
nécessaire de fournir une autre quantité, et l'affinage de celle quantité, 
commence au mois de mars écoulé, n'a jamais élé interrompu el n'est 
pas encore terminé; j' espère cependant sous peu pouvoir envoyer des 
échantillons pour l'analyse â MM. Slas el Debray. 

Tout le platine a été complété depuis le mois de mars dernier el a 
été trouvé pur par ces deux Messieurs. Il n'était pas possible d'entre- 
prendre l'allinago dos deux métaux, iridium el platine, en même temps. 
Toute la mécanique nécessaire pour faire les cylindres et raboter 
les étalons a élé aussi terminée depuis quoique temps ut est toute 
prête, de sorte que le seul délai est causé par la parfaite purillcation 
lie J'iridium, ce qui exigera malheureusement un temps assez considé- 
rable. Je ne le dis pas dans l'intenliun d'excuser mon retard, mais 
prévoyant les difficultés de la préparation d'une si grande quantité 
■ d'iridium, j'en ai prévenu Son Excellence M. le Minisire dans une 
r-lettre que je lui ai écrite lorsque j'entrepris sa commission : ■ Pour la 
I livraison de ces règles et de ces cylindres m 
F fier déGnitivemenl quant à l'époque dn livra 
culte et délicatesse extrême de la pré[>arai 
^ dium purs. « 

j'ajouterai seulement que je ne mo suis 
depuis lo commencement do cette commission du Gouvernement fran- 
tnis; il u'est pas dans mon intention de la quitter avant que tout soit 



s ne poumons jmsnous 
im, par suite do la diBi- 
in du plaline et de l'iri- 

s absenté un seul jour 



— (0 — 

lentiinù Cl les c[alonii et poids livrés, et j'aflirme qu'aucuu délalj 
autres ([Ue c^mik i^ui sont absolument nécessaires, u'aiira lieu. 

L'alliage préparé des rognures des étalons et kilogrammes de 1879 
peut encore être utilisé pour les Itiiogrammes et pourrait Être en- 
voyé dons quelques jours ; mois la densité n'étant pas tout ce qu'elle 
devait Ëtro, savoir seulement ai ,5 116 et 'Ai ,5i 39 au lieu de 2i,55o, 
il n'a pas été jugé bon de les envoyer; cependant, si vous teniez à les 
avoir en tout ou en partie, jusqu'à ce qu'on puisse fournir l'alliage 
défîoitif, j'aurai grand plaisir a les prêter. 

Agréez, cher Monsieur, l'assurance de ma considération distinguas. 
Signé : Matthev. 

Persoimel. 

M. le Président estime que le Bureau international de- 
vant prochainemenl commencer les grands travaux de com- 
paraison des prototypes, le moment est venu de régler àéR- 
nitivemcnt la question de la Direction. 

Déjà il y a plusieurs mois, M. le Président s'est mis en 
rapport avec M. le D^ Brocli, qui a bien voulu jusqu'à 
présent se charger des fonctions de Directeur, pour lui re- 
présenter la nécessité de placer noire établissement inter- 
national, dans la nouvelle phase oili il va entrer, sous une 
direction définitive et continue, et pour lui demander si sa 
situation lui permettrait de se vouer désormais entièrement 
aux fonctions de la direction. 

M. le Président est heureux de constater queM. le D'Broch 
s'est trouvé entièrement d'accord avec lui, et par consé- 
quent il invile le Comité à procéder maintenant à la nomi- 
nation du Directeur du Bureau, laquelle d'après Tarticle 17 
(lu Règlement doit avoir lieu au scrutin secret. 

Le Comité ayant accédé à cette proposition, il est pro- 
cédé au scrutin : dix bulletins de vote sont distribués et 
rentrés, y compris les deux délégués par procuration par 
deux des membres absents; leur dépouillement par le 
Bureau donne le résultat suivant: 

M. le ^3' Broch obtient «e«/voix. 
M. le D' BE>oir, une voi\. 



in cDiisétgueiice M. lk PhSsiue^t pruclaiiic M. le li' Brocli 
nommé régulièrement Directeur du Bureau iuleriiational 
\ des Poids et Mesures, aux conditions rét^lenientaires. 

M. le D'Broch accepte sa nomination en remerciant ses 

[ Collègues de la confiance dont ils viennent de l'honorer; 

[ jl espère la mériter en donnunl tous ses soins cl tout son 

\ temps <t l'accomplissement des importantes fonctions dont 

il vient d'être chargé. 

M. le SECBËTAtRR CFOit naturel de rattacher il la nomination 
du Directeur la régularisation de la situation de M. Pornct. 
M, le Président a reçu, il y a peu de jours, la leltrc sui- 
vante de M. Pernet : 



■ia. le j5 lepli-mlir 



MoxsiEL't 



L'année passée j'ai eu l'honneur de vous prier do vouloir bien mo 
ilis^nser de fairo fanction de Directeur pendant les absences de ce 
dernier, et de m'accorder un congé pour rétablir ma santé qui était 
furtement ébranlée. 

En vous remerciant de la bienveillance avec laquelle vous avez ac- 
cepté ma demande, je vous prie, pour les mêmes raisons et arin de me 
laisser le temps nécessaire pour les travaux et études scienliSques, de 
bien vouloir proposer en mon nom au Comité, de restreindre désormais 
mes travaux à ceux compris dans la direction de la Section de Iher- 
mométrie et de barométrie (conformément aux décisions relatées 
p. Sg des Prucén'ferbnux do 1882 et p. ii3 du Rapport au Gouocr- 
/Kintnt) et do fixer, à partir du 1" janvier 1884, mes appointements 
ssr la base du ceux de MM. mes Collègues les Adjoints. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma baule 
considération et de mes sentiments les plus respectueux. 

Signé : D' Pkunet, 

Atlark^ au Surenu intcrnatlnneil 

des Poids et Mesures. 



Prenant cette lettre en considcr 
la résolution suivante : 



ilion, le Bureau propose 



« Le Coiiiilé international doiuiaiil siiiie aux décisions 
prises dans la dernière session, charge M- le D' Pernet, 
savant allaché au Bureau inlernalional, de la Secl.ion de 
Thermométrie el de Baromélrie, instituée au Bureau inter- 
national. Alin que M. Pernet puisse se consacrer entière- 
ment, ainsi qu'il le désire lui-même, aux nombreux et 
importants travaux qui lui sont conGéa, le Comité le dis- 
pensera désormais des fonctions administratives qu'il avait 
autrefois, pendant les absences de M. le Directeur, remplies 
à la grande satisfaction du Comité. Enfin, à la demande de 
M. Pernet lui-même, le Comité, pour assimiler sa situation 
à celle des adjoints en litre, fixe ses appointements à 6000'' 
par an. m 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité. 

M. le D' FoEKSTER demande à ajouter quelques mois à l'oc- 
casion de la décision qui vient d'être prise: 

a M. le D"' Pernet, dit-il, a déployé, dès le commencement 
de sa carrière scientiflque, un laleut et une habileté toutes 
spéciales dans les recherches therniomélriques, dont le dé- 
veloppement nouveau esten effet intimement associé >i son 
nom ; il sera donc d'une grande valeur pour le Service mé- 
trologique international el pour les Sciences en général 
de pouvoir utiliser ses talents désormais d'une uianière plus 
complète pour le progrès de la thermométrie de haute pré- 
cision, véritable base de toute la Métrologie, Le Bureau 
international a déjà, par ses premières publications, contri- 
bué à assurer aux éludes thermomélriques le rôle fonda- 
mental qui leur appartient dans les travaux m élro logiques, 
et dont l'importance n'avait peut-être pas été appréciée 
partout à sa juste valeur. 

1) Le Bureau international rendra encore un plus grand 
service s'il réussit à déterminer les bases, du moins approxi- 
matives, de la Thermométrie absolue ou dynamique, indé- 
pendante des particularités des appareils et matières ther- 
moscopiques, el à introduire enfin dans la pratique de la 
Métrologie des échelles établies sur de pareilles bases. » 



à 



M. le SurRÉTAiBE raiipelle que le llurean, conformi-iiieiH 
su mandat qu'il avail reçu dans la dernière session a, par 
circulaire du 7 avril 188.% proposé au Comilé la nomination 
provisoire, pour six mois, de M. le D' TuiEsen, de Berlin, 
comme second Adjoint au Bureau international. Le Secré- 
taire dépose sur le bureau lea documents du vole par cor- 
respondance, qui a eu lieu à cette occasion, et d'où il résulte 
que la nomination a eu lieu h l'unanimité des 10 voix expri- 
mées; n'ont pas répondu : MM. Dumas, Stas et Wild, H. le 
D'Thiesen est donc entré en l'onction le 8 juin, et le Comité, 
dans une de ses prochaines séances, aura à se prononcer 

ir sa nomination définitive. 

Aussitôt que la bibliothèque pourra être transportée dans 
la salle des conférences, les deux pièces occupées par 
31. Marek pourront être mises à la disposition de son suc- 
cesseur; jusqu'à cette époque, il faudra allouer une indem- 
nité de logement convenable à M. Thiesen. 

Le Secsëtaihb expose que M. le D'' Benoit é[aut surchargé 
de travaux el devant l'être encore davantage lorsqu'il aura 
en outre le comparaleur géodésique sous ses ordres, lo 
Bureau du Comité a été d'accord avec M. le Directeur sur 
mvenance de lui adjoindre un second aide. Dans ce 
liut, il propose d'attacher au Bureau un jeune physicien 
puisse, M. le D' Guillalsib, de Flcurier, élève de l'École 
'olyteehnique et de l'Université de Zurich, et de lui ac- 
corder comme traitement celui des aides. M. Guillaume 
^pourrait entrer en fonction dans le plus bref délai. 

Cette proposition est adoptée ji l'unanimilé. 

Bibliotlièiïue. 

Pour donner suite à la décision du Comité, au sujet de 
l'aménagement de la salle des conférences en bibliothèque, le 
"iureau a soumis au Comité, par circulaire dua3 avril i883, 
un projet élaboré par M. l'architecte Perrier. Le SEcnfiTAiBE 
ilépose sur le bureau les documents du vote, d'où il résulte 



que les jtroposiiiuiis contenues ilaiis celle ciiculaire ont été 
approuvées par une majorité de 8 voix contre 2, qui se sont 
prononcées pourlerenvoi à la session actuelle. Toutefois, la 
dépense, nidme réduite, pour les armoires de bibliothèques 
a paru tellement forte au Bureau, qu'il a jugé prudent, en 
donnant suite h la proposition de M. Govi, d'étudier encore 
le projet d'une installation au moyen de simples rayons en 
fer. M. le Directeur rendra compte de celte étude et le 
Comité pourra prendre une décision dans une de ses pro- 
chaines séances. 



Travanx da Bnrean international. 

M. le Dircclonr devant rendre compte en détail de ces 
travaux, il sufiit de constater que le Comité est resté en cor- 
respondance continuelle avec M. le Directeur, pour assurer 
l'exécution de certaines décisions importantes. Le Comité 
apprendra avec satisraclion que M. le D' Pernet a pu enfin 
terminer, il y a deux mois, la réduclion de toutes ses an- 
ciennes observations et la rédaction du Mémoire qui en 
rend compte. Le manuscrit est déjà entre les mains de 
l'imprimeur. Par contre, le travail fondamental du thermo- 
mètre à air, entrepris sérieusement depuis quelques se- 
maines seulement, n'est pas encore très avancé. 

Il en' résulte que le Bureau du Comité n'a pu encore 
publier et répandre parmi les intéressés le règlement con- 
cernant la vérification des étalons privés. Le Comité avisera 
à ce qu'il y aura à faire. 



Finances et Contribations. 



1 



Les contributions ordinaires aussi bien qu'extraordinaires 
sont en général 1res bien rentrées cette année, de sorte qu'il 
n'y a pas eu de correspondance à ce sujet. Toutefois la Lé- 
gation du Venezuela a écrit à M, le Président, le 1 1 juillet, 
pour lui annoncer qu'il y a eu erreur quant a la somme 
que son Gouvernement lui a envoyée, et qui ne correspond 
pas à celle indiquée dans le Tableau des contributions ; elle 



^ 



a dtSdart; vouloir eu réltTcr à son (iouveineiiifiil. Mais, en 
atlendant, M. le Président a reçu avis du Ministère français 
que le Consul (non pas la L/galion) de Venezuela a payé 
la somme de 636'%i6, tandis que la somme due monte à 
9a5''. Le Tiureau a demandé à la Légation, par lettre du 
22 septembre, de bien vouloir faire verser le reste, savoir 

L'Ambassade d'Allemagne a fait parvenir au Comité la 
somme de 904^'. représentant la différence qui résulte de 
l'augmentation de la population de l'empire, pour sa part 
contributive de l'exercice de i88( ('). 

Enfin la Légation de Koumanie a annoncé, par lettre du 
28 avril, le payement, au Ministère des Affaires étrangères, 
de sa contribution d'entrée; le Bureau a répondu par un 
accusé de réception, en expliquant que la contribution 
pour l'exercice de i883, n'ayant pu être demandée à la fin 
de 1883, était due encore par le Gouvernement royal. Celle 
contribution a été versée le 5 septembre au Ministère des 
Affaires étrangères ('). 



Correspondance avec les Gouvernements. 

Le 9 juin i883, le lîuieau a été informé par M. le Mi- 
nistre des Affaires étrangères de France que le (îouverne- 
Dient mexicain, voulant étudier la question de son acces- 
sion à la Convention du Mètre, désirait obtenir l'admission 
de H. l'ingénieur Diaz Covarrubias au Bureau internatio- 
nal, pour pouvoir se rendre compte de l'organisation et des 
installations. En même temps, le Gouvernement du Mexique 
désirait obtenir quelques renseignements sur les condi- 
tions d'accession. 

Le Bureau s'est empressé de fournir tous ces renseigne- 
Jiicnts, et d'envoyer k M. le Ministre du Mexique des exem- 
plaires de toutes les publications du Comité international. 



(') foir leadoiiimenta, dans le Rapport aux Coareriienieali, Chap. VIII. 
(') f'nir I« documents, dam le nâp/iorl aux CoHi^riitmenti, Chap. Vit, 



Il a invilé M. Diaz Covarruliias a venir \isiler l'étahlisse- 
ment inlemnlional, et celui-ci s'est rendu k l'iavitation le 
8 avril iS83('). 

Le 97 mai. M, le Président a reçu, par l'intermédiaire de 
Sir Mûrier, Ministre d'Augleterre à Madrid, la demande 
de pouvoir comparer le kilogramme étalon anglais à celui 
du Bureau international des Poids el Mesures. Vu l'impor-* 
tance d'une nouvelle comparaison du kilogramme anglais, 
([ue M, Marek avait déjà, en 1879, comparé à Londres à 
l'un de nos kilogrammes types, el considérant l'intérêt qu'il 
y avait pour le Bureau international de ne reruser au liou- 
vernemenlbrilannique aucune occasion de se convaincre de 
l'utilité de notre établissement international pour les be- 
soins de son Administration des Poids et Mesures, le Bu- 
reau du Comité a cru pouvoir prendre sur lui d'accorder, 
pour la comparaison demandée, l'usage de notre grande 
balance Buepreclil, malgré la décision du Comité qui avait 
réservé celle balance aux pesées fondamentales des proto- 
types. 

Le Bureau a donc accordé par télégramme la permission 
demandée, él la comparaison a été exécutée, du ag mai au 
6 juin, par M. leDirecteurBroch, en présence de M. Chaney, 
du Board 0/ Trade, de Londres. Nous avons communiqué 
le Rapport de M. le Directeur, contenant les résultats très 
satisfaisants de ces comparaisons, au (louvernement bri- 
tannique, par l'intermédiaire de Sir Morier. Le Gouverne- 
ment anglais a fait adresser ses remerciements à M. le 
Président, ainsi qu'à M. le Directeur Broch ('). Le Rapport 
du Directeur a déjà été publié, en Angleterre, dans les 
Parliameiitary papers. 

M. Chaney a, de plus, apporté avec lui, pour être com- 
parés au Bureau, des étalons de la livre avoirdupois el de 
l'once troy, tous les deux en platine iridié, construits en 
1874; ces deux étalons ont été, en effet, déterminés par 
M. le Directeur, sur la base du travail d'étalonnage ac- 




r.ompli par M. Miiri'k pnuc li>s poids iJivisionnairos on plnlino 
iridié ('). 

Les anciens étalons portugais, d^'posés )p ti mai 1881 
au Bureau inlernalinnal, onl été compl<>temeiil vi^rili^a 
après que le comparateur universel a pu être nlilisé. Nous 
les avons renvoyés h la Légation portugaise, le 7 mai 188?, 
en même temps que le Happorl du Directeur, contenant 
les résititals de la vériRcation (<). 

Le Bureau du Comité a également renvoyé à M. le Prores- 
seur Foersler, Directeur des l'oids et Mesures d'Allemagne, 
le Mètre en acier qu'il avait fait vériDer h Bretcuil, en même 
tempsque le résutlatde sa comparaison avecnolreélaloniype. 

J)éjà, en novembre 1883 et plus tard, an mois de mai i883, 
le Dépût de la Guerre de France s'est adressé à M. le Di- 
recteur, pour demander la comparaison de quelques étalons 
géodésiques, que le Bureau du Comité a autorisée immé- 
diatement. 

Voici la correspondance échangée à cet égard : 



Monsieur lk Duierteur, 

Le Dépôt de la Guerre possède une règle bimélalllijue, acier et 
cuivre, qui a éié déjà comparée au mètre du Conservatoire et a servi 
ensuite à étalonner les rentes K^odé^^iques do l'Algérie. 

Je vous serais bien reconnaissant si vous vouliez bien Taire procéder 
à Breteuil à une nouvelle comparaiâon de cette régir avec l'étalon 
métrique international, 

Veuille! agréer, Monsieur le Directeur, l'hommago de mn haulis 
considération et de mes aentimenis les plus dévoués. 

SigDÔ : CF. Perrier, 

Mctnbre de l'iithtiliil, 



jt Monsieur le If Braeli, Dirvcleiir du liiirenn inlernminitnl dis FniiU 
et Mrsares, h Brcltml. 

(■] Foir lea aocumenla dans In «apport aux Gomernementi, Ch. Vit. 
(') f'oir les lellres âchanndoi il celto occaiinn dini le Rapport aai Goii- 



Sèirea, Ftiillon de Brelnail, le a3 naremlirc 

> 

Monsieur lb Fhésidext et cher Collègue, 

J'ai l'hoonour de vous envoyer ci-joint une lettre que je viens de 
recevoir de M. le colonel Perrier, Membre do l'Institut, demandant do 
faire comparer ù notre Bureau un mètre bimétallique, appartenant au 
Dépôt de la Guerre, avec notre élaion Ij. ' 

M . Benoit pourra lièa bien se charger de celte étude sans nuire aux 
autres travaux dont il est chargé. 

Je me permets de vous demander l'autorisation de faire exécuter 
ft notre Bureau, par M. Benoit, la comparaison dematidée. 

Agréez, Monsieur le Président, l'expression do tout mon dévoue- 
ment. 

Signé : 0,-J. Bnocii. 

Madrid et >eut'hMc1, le 3ii novembre 1SS7 



Monsieur le DinECTEun, 

M. le colonel Perricrdemandc, pour le Dépôt de la Guerre deFranoQ 
la comparaison, au Bureau international, d'une règle qui a servi i 
l'étaloimage des règles géodésiques de l'Algérie . 

Puisque le Comité vient de décider en principe de rendre le Bure 
accessible aux comparaisons mâme des étalons privés, il n'y a pas à 
doute que nous no devions nous empresser de rendre pareil servicaifl 
un service public d'un des États signataires de la Convention. 

Veuillez donc répondre favorablement à M. le colonel Perrier i 
agréer. Monsieur le Directeur, l'assurance de notre parfaite considé 
ration. 

Le Président, 
Signé ; G" Ib.uîez. 
Le Secrélairc, 
Signé : D' A». HiHScii. 



A Monsieur le D'' Brncli, Dirrelviir ifii Biirrn 
Poiils et Mesura; à Brrtridl. 



MONfllfiL'H 



'. DlDE 



Le Wpôt de la Guerre vient d'acquérir un peniliilu à réversion. Jo 
vous serais bien rerennalssant si vous voalioz bien faire comparer la 
règle qui sert i en déterminer 1« longueur au futur étalon intoma- 
lional . 

M. le capitaine DetTorge, spécialement chargé des o|)éreljon9 rela- 
tives à la mesure de la gravité, porterait l'appareil à Breleuil et pour- 
rait, ai vous voulez bien l'y autoriser, assisler et mémo prendre une 
part active aux expériences de comparaison. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, riiommoge rie mes senti- 
menta respectueux et dévoués. 

Signé : C Pebbibb, 
Membre de l'Isstilut. 



A Monsieur le D'' Broch, Directeur du Burei 
et Mesures, à Breleuil. 



mal t/et Paidi 



Mo?<siE 



i Président v. 






Tai l'honneur de vous envoyer ci-joint une lettre que je viens de 
recevoir de M. le colonel Perrier.membrB de l'Institut, dans laquelle il 
demande à faire comparer à notre Bureau la règle qui sert à détermi- 
ner la longueur d'une éclielle de pendule à réversion appartenant au 
Dépôt de la Guerre. 

M. Benoit pourra très bien, sans nuire aux travaux dont il est 
chargé, exécuter cette comparaison â l'aide du comparateur universel. 

Je me permets donc de vous demander l'autorisation do faire exécuter 
à notre Bureau, pur M. Benoit, cette élude. M. Benoit n'aura besoin 
d'aucune assistance A cette occasion. 

Agréez, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les 
plus dévoués. 

Signé :0.-J.6noci[. 



A Monsieur lu Général Ibriiîeî, Prèsiilrnl ilu Ctm 
des Poids et Mesures. 






IHndriJ Pt Noiichïtcl, le n 



Monsieur 



; Dini 



Vous nous transmcU^z un? nouvelle doinandc do M. lecolonelPerrier, ] 
qui désire voir déterminer, au Bureau internalional, i' échelle du pen- I 
dule à réversion, appartenant au Dépôt de la Guerre de France. 

Puisque l'élude du comparateur universel estasses avancée pour pou- 
voir y faire ce travail, et que le programme du BureHU internalional 
comprend les comparaisons des étalons et échelles gécdésiquesdesËtats, 
nous vous autorisons à faire droit à la demande de SI. le colonel Perrier. 
Veuille? agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de notre par- 
ikile considéra lion. 

Le Pré.trrie/it, 
Signé : G"" loAiiE;;. 
Le Secrétaire, 
Sgnô : D' Ad. Hibsch. 

A Monsieur le D'' Brnch, Directeur du Biirroit iiileriialiniial 
Poids et Mesures, à Breteuil. 

De même, à la demande de M. Tresca, Secrétaire de la 1 
Seclioii française, le Bureau a autorisé Itf. le Directeur à I 
faire comparer au Bureau internalional un Mètre en cuivre, f 
appartenanl à M. ïresca. Voici les lettres échangées à cette! 
occasion : 

Sèvres, parinoii de Breleiill, le lo avril i8g3. 



MoxsiËUH LE Président, 

CommB vous le savez, notre collègue de la Commission du Mètre,' 
M. Tresrâ, membre de l'Institut et secrétaire de la Section française, 
a fait fabriquer un certain nombre de régies en cuivre, en forme de X, 
avec des mooclies de platine incrustées, sur lesquelles seront tracés 
des traits limitatifs d'un mètre. 

Plusieurs membres de la Commission du Mètrede 1873 se sont inscrits 
chez M . Tresca. pour avoir des exemplaires de ces règles, construites 
toutes en même temps, afin do les utiliser comme étalons secondai 



struiles I 

ndaires. I 
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M. Tresca désire quo lo coefliciont de dilatation d*une do ces rë{;Ie3 
et la comparaison avec notre prototype provisoire U puissent se faire 
à notre Bureau. La longueur de cette règle bien détormin(*e, il |K)urra 
alorS) plus facilement et avec une plus grande exactitude, tracer, d*aprôs 
celle-là, toutes les autres règles en cuivre en forme de X, qui auront 
certainement à peu près le môme coeflicient de dilatation, vu qu'elles 
sont toutes construites en môme temps du môme métal . 

Je vous demande donc, Monsieur le Président, la permission de 
laisser M. Benoit faire cette détermination à notre établissement. 

M. Benoit m'a déclaré qu'il pourra très bien s'en charger, sans 
nuire à aucun des travaux qui lui sont imposés par le Bureau. 

Nous rendrons certainement par cela un grand service à ceux de 
nos Collègues qui ont demandé de ces règles, soit pour eux peison- 
nellement, soit pour leurs États respectifs. 

Veuillez bien agréer. Monsieur le Président, l'expression de mes sen- 
timents les plus distingués. 

Signé : D' O.-J. Brocii. 

A Monsieur le Général Ibanez, Président du Connié international 
des Poids et Mesures. 

Madrid et Neucbàtel, le 21 avril i883. 

Monsieur le Directeur, 

Par votre lettre du 10 courant, vous demandez la permission de faire 
déterminer, au Bureau international, Téquation d'un mètre en cuivre, 
en forme de X, appartenant à M. Tresca, secrétaire de la Section 
française, et pour lequel ce dernier désire connaître la dilatation et 
l'équation par rapport à notre prototype provisoire Ij. 

Du moment que ce travail, comme vous l'affirmez, peut ôtre exé- 
cuté par M. le D' Benoit sans nuire aux autres travaux dont cet Ad- 
joint est chargé par le Comité, nous saisissons avec plaisir loccasion 
de rendre service à M. Tresca. 

Veuillez agréer. Monsieur le Directeur, l'assurance de notre parfaite 

considération. 

Le Président, 

Signé : G'* Ibanez 
Le Secrétaire, 

Signé : ly Ad. IIirscii. 

A Monsieur le D'' Broch, Directeur du Bureau international des Poids 
et Mesures, 
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Au commencement de Tannée, par lettre du 8 janvier, le 
Gouvernement français a annoncé au Comité international 
la nomination de M. Debray, comme membre de la Section 
française, en remplacement de M. le général Morin, dé- 
cédé (»). 

La séance est levée à 3 heures. 



(*) Voir les lettres échangées à cette occasion, dans le Rapport aux Gou- 
vernements, Ch. VI II. 
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PROCÈS-VERBAL 

DE LA. DEUXIÈME SÉANCE. 

Mardi 2 octobre i883. 

PRÉSIDENCE DE M. IRAMK7. 



Sont présents : 

MM. Brogh, Foerster, Gould, Govi, Hirsch cl de Krlspér. 

La séance est ouverte à 9*»3o«^ du matin. 

Le Procès- Verbal de la première séance est lu cl adoplé 
à Tunanimité avec quelques légères modifîcalions. 

Le Secrétaire fait connaître que, conformément à la dé- 
cision du Comité, le Bureau a donné connaissance, par 
lettre du 3o septembre, à M. l'Ambassadeur de Turquie, 
de la résolution concernant M. Husny-Bey (*). 

M. le Président met à Tordre du jour la nomination défi- 
nitive du second Adjoint du Bureau inlernalional, en rap- 
pelant que, lors de la nominalionprovisoiredeM. Thiesen, 
il a été réservé à celui-ci le droit de se prononcer mainte- 
nant sur son acceptation définitive. 

(*) Voir \q Rapport aux Gouvernements, Chap. VII. 



M. le D*^ Brocd déclaie <iue M. le D' Tliiesen lui a fait I 
savoir que, si le Comité voulait Thonorer déQnitivement dej 
sa confiance, il -serait prêt â accepter sa nomination. 

On procède au scrutin secret; MM. Gould et Uirscli étant! 
chargés, par prociiralîon, du droit de vole pour MM. HîItJ" 
gard et Heir, on délivre 9 bulletins de vole; le dépouille-1 
ment au scrutin donne S voi\ jtourM. Thiesen el i bulletin f 
blanc. 

En conséquence, M. le Phésiuent déclare M. le D"" Max 1 
Thiesen nommé, d'abord pour un an, second Adjoint dul 
Bureau international des Poids el Mesures. 



M. le Directeur donne lecture des Happons réglemen- 
taires, savoir : 

i" Du Rapport financier sur les comptes du dernier exer^ 
cice et sur ceux des liuit premiers mois de l'année courantetfl 
en ajoutant à ces derniers les prévisions des dépenset^ 
probables qui restent à faire pendant les quatre deraier^ 
mois; 

a" Du Rapport sur l'état du matériel ; 

3° Du Rapport sur le personnel et les travaux exécutésfl 
pendant l'année dernière au Bureau inlernational. 

M. le Directeur ajoute à ces Rapports une liste des éla-1 
Ions de longueur et de poids, comparés jusqu'ici au Bureau I 
international, avec leur valeur indiquée d'après les unitësl 
choisies provisoirement par le Comité dans sa dernièref 
session. Cette liste comprend aS règles et a3 poids. 

Après discussion, le Comité décide qu'on communiquerai 
à cbaque Gouvernement les résultats des déterminationsJ 
des étalons qu'il a envoyés, mais qu'on se bornera à publier! 
dans le Rapport aux Gom'ernemeiits la liste de tous leBu 
anciens étalons comparés, en renvoyant, quant à leursl 
équations, aux indications détaillées qui sont publiées d 
les Travaux et Mémoires ('). 
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M. le PRÉsiDKifT remercie M. le Directeur et doiiiie la 
parole à M. Govi pour présenter le Rapport de la (^omniis- 
sion des Instruments et des Travaux. 

Après celle lecture la séance est levée h midi, et la séance 
suivante fixée à 4 heures du môme jour. 
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PROCÈS-VERBAL 



DE LA TROISIEME SEANCE, 



Mardi 2 octobre i883. 



PRÉSIDENCE DE M. IBANEZ. 



Élaienrprésenls : 

MM. Brocr, Foerster, Gould, Goyi, Hirscr ci de Kruspér. 

La séance est ouverte à 4^ du soir. 

M. le Président met en discussion le Rapport de la Com- 
mission des Instruments et Travaux que Ton examine en 
détail. On discute tous les paragraphes, on modifie plusieurs 
des propositions qui y sont contenues et le Comité adopte 
finalement tout le Rapport et ses différentes conclusions 
dans la forme suivante : 

Rapport de la Commission des Bâtiments, des Instmments 

et des Travaux. 

La Commission des Bâtiments^ des Instruments et des Travaux, 
composée de MM. Broch, Foerster, Gould, Govi, Hirsch et de Kruspér, 
après avoir nommé président M. Foerster et rapporteur M. Govi, s*est 
assemblée à plusieurs reprises, tantôt au Bureau international, tantôt 
à Paris, pour examiner attentivement les Bâtiments, les Instruments et 
la marche des Travaux, et, après mûre et sérieuse discussion, elle a 
adopté les conclusions formulées dans le Rapport suivant : 
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Bâtiments. 

L'ensemble des bâtiments n'a eu à subir aucune variation, ni aucune 
réparation notable, depuis notre Session do 1882. 

On a dû seulement s'occuper des fondations pour le comparateur 
géodésique, dont M. le Directeur du Bureau avait été cliargé Tannéo 
dernière (v«ir sixième Rapport, p. 33). 

D'après un contrat à forfait passé avec MM. Carré et fils, ces fon- 
dations ont été exécutées avec tous les soins désirables, du kj avril au 
Il mai i883, et pourront recevoir le comparateur géodésique aussitôt 
que la Société genevoise aura pu l'achever. 

Des piliers provisoires on tété superposés, dans le cabinet de Physiijue, 
à ceux qu'on destinait au comparateur de Steinheil. Ces piliers, dis- 
posés pour supporter les instruments relatifs à l'étude du thermo- 
mètre à air, pourront être enlevés plus tard, sans que les anciens 
piliers du comparateur Steinheil aient été endommagés en aucune 
façon. 

Les appareils, destinés au chauffage de précision, n ont pas été em- 
ployés dans le courant de l'année dernière; mais on a pratiqué quel- 
ques essais dans une des salles pour y élever la température au moyen 
de flammes à gaz, allumées dans l'espace qui reste libre derrière les 
parois en zinc, et, bien que l'installation des appareils n'ait été que 
provisoire et fort imparfaite, les résultats obtenus donnent à espérer 
qu'on en pourra tirer à l'avenir un assez bon parti. D'ailleurs, notre 
Collègue, M. Foerster, qui a eu de son côté la môme pensée, nous 
assure que ce moyen lui a parfaitement réussi dans son établisse- 
ment, n sera donc utile de mieux étudier ce mode de cliauffage. 

Les paratonnerres ont été vérifiés, et Ton a réparé celui qui se trouve 
sur la partie nord de l'Observatoire, et dont la résistance avait notable- 
ment augmenté. 

Des deux fenêtres de l'Observatoire qui n'avaient pas encore été 
munies de grilles en fer, et pour lesquelles on avait proposé des grilles 
tournantes, on n'en a fermé qu'une avec une grille fixe, le compara- 
teur universel ayant été introduit dans la salle qui lui était destinée, 
avant la pose de cette grille; quant à l'autre, on l'a laissée ouverte en 
attendant l'arrivée prochaine du comparateur géodésique. Elle sera, 
munie plus tard d'une grille mobile. 

Nous croyons devoir insister pour que des serrures de sûreté soient 
adaptées aux portes principales de l'établissement, et pour (jue dos 
avertisseurs électriques soient placés à toutes les portes qui donnent 
accès aux Dépôts des prototypes et des objets do métaux précieux. 



Il sera iililo (Ig raliaclior les salles d'observations à l'alelier par iiii 
téléphone. 

L'expérience qu'on a pu en faire pendant l'année dernière semble 
avoir démontré que la pénélralion de la poussière dans les salles des 
balances est bien moins à craindre qu'on ne l'avait supposé d'abord; 
c'est pourquoi il n'a pas encore été pourvu au cloisonnement du cou- 
loir proposé par M. Marek, dont le désir avait été exprimé dans le 
Rapport de iS8a. On étudiera encore cette question pendant l'année 
prochaine, et l'on y reviendra, s'il y a lieu, en iSSJ. 

Le premier caveau, dont le sol est à 5'° au-dessous du niveau ex- 
térieur, a été étudié pendant l'été dernier, au point de vue de sa tem- 
pérature. Deux ihermomètres placés dans ce caveau n'ont manifesté 
que des variations lentes et de a" ou 3° seulement dans le courant de 
l'année; une variation diurne sensibicn'a pu y être remarquée. L'air du 
caveau estjusqu'à présent assez sec, quoique pendant les fortes chaleurs _ 
estivales il approche beaucoup de son point de saturation. La tempéra- 
ture est encore moins variable à l'intérieur du coffre-fort placé dans ce 
caveau, et la séclieresse peut y être facilement entretenue [wr l'emploi 
du cblorure de calcium. 

Les conditions hygrométriques n 
le caveau inférieur, dont le sol est 
Fondant la saison pluvieuse, il s'j 
s'en écoule que très difficilement. Il 
midilé, quoiqu'il y ait rarement d 
température dans ce second cavea 
dans le premier et ne s'éloigne guère de i 
rature moyenne de l'année. 

Nous proposons donc d'y consiruire un plancher à une certaine 
hauteur au-dessus du sol actuel, pour se débarrasser des eaux d'infil- 
tration et avoir l'intérieur du caveau beaucoup plus sec. Quelques 
piliers en béton, des poutrelles en fer et un plancher en briques et en 
bois permettront de mettre désormais cette partie très important* du 
bâtiment, à l'abri des inQltrations. On prolongera ce plancbéiage jus- 
qu'à l'escalier, afin de ne plus avoir à marcher dans l'eau pour at- 
teindre le Dépôt des prototypes. La hauteur actuelle du caveau est 
plus que suffisante, pour qu'on y puisse construire sans inconvénient 
le nouveau plancher. 

Logements des Adjoints. 

La famille du premier Adjoint, .M. Benoit, se trouve assoir .aénép , 



t p ég I ment bonnes dans 



plus grande hu- 



p plus constante que 
1 1°, c'esl-â-dire de la lerapé- 
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doD» l'upp.irloment t]ui lui a éli a^ii,'ni^ d tilionl. Nous croyons donc 
devoir proposer au Comité d'aiit;menter eut ap)iartemcDi de deux 
rïwnbres, en empiélanl sur la cnur voisine, CelJH-ci est uiMex ^runilo 
pour pouvoir Bupporlur une diminiitioa de i", 5 dans êit longueur, 
et celle légère dimiDulion suffira lur^ionieat au bcsoiu ânoiicé. 

11 en résultera même une améliorulion pour le logement du gardien, 
qui acquerra de la sorle une nouvelle chambre au rei-de-cliaussée, 
mieux éclairée et moins humide quesa cuisine actuelle, quîpourraalors 
lui servir comme cave ou comme local de détiarras. C'est à la Commi»* 
non des Finances â aviser, si la dépense exigée pour cet agrandissc- 
Dient peut entrer sans difficulté dans le cadre de notre budget annuel. 

Aussitôt que les livres, dépotées provisoirement dans une chambre 
an premier élage du Pavillon principal, auront pu Être descendus dans 
la salle des Conférences, il sera possible de loger M. le second Adjoint 
dans les deux cliambres qu'occupait autrefois M. Marck, et dont 
l'ameublement [comme pour tous les employés du Bureau) restera 
à sa charge. 

Ceux des aides qui ne sont ptn déjà installés auprès des Adjoints ou 
du Directeur auront leurs tables de travail dans la grande salle des 
Conférences, ou dans telle autro partie de l'établissement que M. le 
Directeur jugera convenable de leur assigner. 



Bibliothèque. 

Après avoir discuté dill'érents projets pour la Bibliothèque, on est 
comcmi de la réduire à la pins grande simplicité, vu que celle sim- 
pliciié est en même temps le moyeu le plus convenable pour la con- 
servation des livres et pour la fanlilé du service, Des rayons en bois 
supportés par des montants en fur seront disposés tout autour de la 
salle des Conférences. Les charpentes en fer seront disposées do ma- 
nière à présenter une tablette en saillie, à la hauteur de o^iSo environ 
au-dessus du parquet. l.a {lartle inférieure, avec battants fermés A clef, 
sera destinée A contenir les Archives du Bureau ; sur les rayons supé- 
rieurs on placera les livres par ordre de format, en couimencanl par 
les plus grands. La hauteur de eliaquo [wu de la Bibliothèque sera 
calculée du façon à ne pas rendre trop pénible la recherche dos vo- 
lumes placés sur les rayons d'en haut. Un pourra aussi établir plus 
tard une galerie à balustrades au-di^sua de ces rayons inférieurs pour 
donner accès à un second étage de la Bibliothèque. 

Une échelle roulante en bois, munie do rampes et de Lihlelles, per- 
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moUra d'aLicindrc tes livres ù tuutc tjaiileiir, soit jKiiir les consulte 
soit pour les descendre ou pour les remettre en place. 

D'après uu contrat passé avec M. Dufreney, chaque pan de la 8 
bliolhèque, placé, verni et porfailonienl achevé, coûtera (k>o''. 

Le constructeur s'engage à nous les fournir au fur et à mesure des' 
besoins du Bureau, qui n'en placera d'abord que quatre, deux pour 
chacune des grandes parois de la salle. 

Tous les livres que le Bureau possède actuellement ont été reliés cL 
sont disposés provisoirement dans une des chambres du premier 
étage qu'occupait auparavant le deuxième adjoint, M. Marek. 

Lorsqu'ils auront été placés sur les rayons, on en fera un inven- 
taire. Chaque volume portera pour cela : r l'indication de l'armoire ou 
partie de la Bibliothèque oi^ il est placé, a" le numéro dti ravon et 
3' le chiffre qui correspond à son amplacemejit sur le rayon même. 

Outre l'inventaire en volumes toujours ouvert, on inscrira chaque 
ouvrage sur des fiches mobiles pour en constituer le Catalogue, soit 
par noms d'aiileius ^ soît pnr ordre de miitiéri-s. L'un ou l'autre 
de ces Catalogues sera fait sur des Relies cadenassées, do manière 
qu'on puisse les consulter facilemont sans pouvoir les sortir de leur 
place. Si la Bibliothèque venait à s'accroître beaucoup, il serait utile 
de transcrire le catalogue sur des volumes paginés, afin de ne pas 
trop fatiguer les fiches. Chaque Velumc sera timbré e:i deux endroits, 
au moins, du timbre du Bureau. 



InstrumentEi. 



TiiEUHo.MËTnns poin 

Nous croyons que ( sauf des modifications qui nous seront suggérées 
par l'expérience) ces thermomètres, au nombre de soixante-dix, 
doivent être divisés sur lige et munis d'un petit réservoir intermé- 
diaire pour raccourcir la tige de tout l'intervalle compris entre 3i° et 
95°. La division en parties égales sera telle, que chaque degré C. 
y occupera à peu prè:< 7""°. M. Tonnolot s'engage à donner six de 
ces thermomètres par mois au prix de 4^''' chacun. La dépense totale 
(remboursable d'ailleurs par les différents Ëtats) sera de 'iiSo''. 

Le Bureau possède déjà quatre de ces thermomètres construits à 
titre d'essai. On les a faits en verre dur, qui parait devoir présenter 
des retards de dilatation moins sensibles que ceu>: en cristal oa en 
verre ordinaire. Néanmoins, comme il se fait actuellement des expé- 
riences sur la composition d'un verre sans relard de dilatation, nous 
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proposons U'ajuiirncr la comiiiaixlii Ji^ït 70 llieniiuniulrcs nu muis de 
janvier prochain, c'est-à-diro quand on aura pu connaliro les n^ulUlt) 
des expériences entreprises, qui pourraient permettre d'avoir des llier- 
inomëtrea à points fixes se ngibic ment invariables. 

Eu attendaul, on pourra mieux étudier les tlicrmomètres échantil- 
lons fournis par M. Tonnelot, et voir quelle est leur variation par des 
cbangeflienLs de teni[)èraturo. Il est convenu du reste, dès à présont, 
que tout thermomélre dont le zéro varierait de plus (tu o°,i par l'ac- 
tion de l'eau bouillante doit être rejeté. 



Les piliers de ce comparateur ne présentent pas toute la stabilité 
dé^rable. Il ^ en a un surtout dontledeplaccmcntaetesensibIe.il 
serait donc très utile de donner aux piliers de cet instrument le même 
degré de solidité qu'à ceux des deux autres comparateurs. 

Il faut pour cela construire un fort soubassement en béton agglo- 
méré, riche en ciment de Portland, reposant sur une couche épaisse de 
sable comprimé et arrosé, comme on a fait pour les Tondations des pi- 
liers du comparateur géodÉsique. Un massif unique en ciment peut 
su^re dans ce cas pour les piliers des microscopes et poipr celui de 
l'augo, pui^ue cello-ci no doit exécuter que de très petits mouvements 
tout à fait sans influence sur la slabililâ des) piliers des micro- 
scopes. 

Le temps exigé par ce travail ne sera pas long ( quelques semaines) 
et pourra être pris sur le mois de Janvier procliain. En attendant, 
H. le Directeur est chargé de soumettre au Bureau dij Comité ie plan 
et le devis de ce travail. 

L'auge déco comparateur nous parait pouvoir se prêter assez facile- 
ment aux comparaisonsdaus les liquides, â la seule condition d'y rem- 
placer le support actuel des règles par un autre support tout en laiton ou 
en bronze, dépourvu d'organes délicats qui seraient vile gût^s par l'ac- 
tion des liquides (surtout si l'on y employait de l'eau ou des solutions 
salines). Ce remplacement ne saurait présenter aucune difBcullé, 
et l'addition d'agitateurs â paloLles uu â hélice, pour égaliser par- 
tout la température du liquide, achèvera do rendre cet insiTumcnt 
aussi propre que tout autre il la mesure des dilatations relatives des 



M. le Directeur est chargé de s'entendre 
'exécution de ces modilicaliojis. 



c MU. Brunner pour 



LeComparatoiir universel exécuté par UM. Starke et Eammerer esL 
arrivé au Bureau le j novembre iS8i. Son itistullation a élo elTectuée 
sans diflicuUé, el M. Beiiuit s'est empressé d'en étudier le fonctiouDe- 
roent. Tous les mouveinonts s'y exécutent avec facilité et les micrO' 
scopes y fonctionnent très bien, quoique les vis micrométriques en 
soient affectées d'erreurs périodiques assez sensibles. Le mode d'éclai- 
rage des règles a été modifié de manière aie rendre aussi bon que pos- 
sible, et il paraît remplir maintenant toutes les conditions exigées. Les 
microscopes accouplés sur un mËmo cbnriot, dont on devrait se ser- 
vir pour le transport d'une fraction déterminée du mètre tout le long 
de la grande règle, ne gardent pas suffisamment leur distance, ou le 
parallélisme de leurs axes, pour qu'on les puisse employer en toute 
confiance. Il edl mieux valu, peut-être, rendre mobiles longitudina- 
lement les règles & comparer, plutôt que de déplacer les microscopes 
accouplés. En attendant, on peut parfaitement étalonner et l'on a déji 
étalonné avec la disposition actuelle du Comparateur les subdivisions 
de !a grande règle, en comparant successivement les subdivisions 
de cette règle à celles d'une autre règle au moyen du déplacement 
transversal. Il y a encore une difficulté à vaincre pour l'étude des 
subdivisions inférieures au décimètre, c'est que les axes des micro- 
scopes ne peuvent pas se rapprocher â moins de o'",a6. On peut tourner 
cette difficulté de plusieurs manières, dans le détail desquelles il sérail 
inutile d'entrer ici, mais dont l'étude sera faite au Bureau avant do 
commencer â étudier les subdivisions inférieures au décimètre. 

En attendant, le décimètre provisoire est déjà fixé avec assez de pré' 
cision pour qu'on le puisse accepter avec confiance. 

COSIPARiTELR POUR LES RÈGLES CÉODÉaiOtlES. 

D'après une lettre des Const rue leurs, le Comparateur géodésique 
arrivera au Bureau vers le i5 octobre et pourra être immédiatement 
installé dans la salle n° 1 . 



La balance construite par M. Bunge pour pouvoir peser dans le vide 
a été retouchée par M. Stuctrath, sous la direction de notre collègue 
M. Foerster. Elle vient d'être rapportée au Bureau et l'on a déjà pu 
reconnaître qu'elle garde le vide pendant une journée à f^ de mi^ 




limëlre près environ. M. Stuckratli a changé Il>s couteaux do la ba- 
lance, qui étaient en pierre dure, et les a remplacés par des couteaux 
en acier. 

Mais la moditication la plus importante pour l'exactitude des pesées 
a consisté dans l'introduction d'un artifice très ingénieux qui permet 
de ramener au centre du plateau par de pulits déplacements successifs 
les poids qui auraient élé placés d'abord excentriqucment sur ces 
mème.s plateaux. 

Il faut espérer que la balance ainsi modili^ pourra rendre de bons 
services pour les pesées dans le vide, on y déterminant les poids d'a- 
bord sous la pression barométrique c.xléricurc, puis sous une pression 
aussi petite que possible, 

INSTtllHK^TS \ COHHAMIFR 

Les recherches à faire avec le Ihermomètreà gai exigent impéri» 
sèment la connaissance exacte de la pression barométrique à des in- 
tervalles de temps asse^ rapprochés, et comme les observations avec 
les baromètres normaux exigent un temps considérable, il serait â dé- 
sirer que l'ialerpolation entre deux observations barométriques trop 
espacées pût ^tre rendue facile et sûre par l'emploi d'un baromètre 
enregistreur. Le prix d'un tel instrument n'excédera pas 3ou''. Il on 
sera donc commandé un do suite pour le mettre â la disposition de 
M. Pernet. 

H. Pernet aura également besoin d'une nouvelle pompe à mercure 
sans robinets (grand modèle), que l'on peut avoir de MM. Alvergniat 
peur le prix de "loo''. Nous proposons au ('.omité d'en autoriser l'ac- 
quisition. 

Le Bureau se chargera de faire construire les supports des kilo- 
grammes prototypes, avec plaque et bague en platine iridié, tout à 
feit semblables A ceux que l'on possède déjà, et dont la construction 
a été imaginée par M. Marek. Les dépenses relatives à la construction 
de ces supports seront portées sur le compte des différents États, 
ouvert pour la construclion des prololypes nationaux. 

TraTBSx à effectuer. 

H< le Directeur, sur sa proposition, est chargé, avec M. Benoît, 
d'étudier de nouveau, pendant cet hiver, les règles types I et H, 
la r^le li et la règle a" 13, pour les comparer entre elles par séries 
fermées. Il sera utile, à cet effet, d'exécuter d'abord une série de corn- 
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|iiiruiHJ[i!> ilanï l'air um-c lu CuiiiparalfiurBniniicr dans^on élalârlncl, 
ce qui pertneltra du mieux préciser Tinfluonce des difauts de fondation 
qu'on se |)roposod'j' faire disparallre. Ce qu'on a surfont l'inlenLion 
d'étudier, c'est l'inQuence de la position dos règles pendant les com- 
paraisons. 

Triivmix i-oitfién à M. Per/irt. 

Ji. Pernet sera occupé, lonle l'annéo, aus com|iaraisons à ciïecliicr 
entre lo ihermoniétra à air ot le thermomètre à mercure. Voici d'ail- 
leurs le programme de ces comparaisons présenté par M. Pernet et 
approuvé par le Comité : 



Programme des travaux à effectner pour les comparaisons 
du thermomètre à mercure avec le thermomètre à gas. 



Étude des élalons de premier ordre portant une éclielle continue 
do o" à 100°. Pour cuinpléter les calibrages faits de 5" en 5" sur le 
thermomètre étalon de premier ordre ( 6654 ). on fera une division en 
cinq parties, et l'on raljbrera les subdivisions de i".3 en a", 5. Ce Ira- 



il du! 



a huit 



l'endanl ce temps, on pourra 
et commencer l'étude de 
suivantes : 

1 . Déiermiiwlinn île la dm 
deux échelles barométriques d' 
cette étude, qu'à comparer de 
par rapport au type I, et à cot 
entreront en usage. 

2, Dérenniiinlii»! ilc l'nir de In rhonibre du bninmèirit normal de 
M. ffild. — Cetle délerminaiion se fera pendant le cours des obser- 
vations par des comparaisons avec le baromètre de SI. Marek, eo va- 
riant le niveau du mercure dans le ijaromètre W'ild. Les erreurs con- 
stantes s'élimineront par ces déterminations relatives. 



iter également lo baromètre normal 
qui comprendra les n: 



— M. Tbieson, ayant comparé les 
en 2™, il ne reslo, pour compléter 
laa la longueur totale des échelles, 
ir les millimètres à mesure qu'ils 



3. Délir 



<• de II, réfra. 



- La détermination de la ré- 



à 



e ri'ra en ili^ploçnnt m 
II' ili^plncomcril tM r 



(7. Deleniilnii(uiii rfcï vo/iiiiir,t rfc.t biillnns et t/n tube', — Les 
pesées se rspporlanl au ballon qui doil servir le premier ont été faites 
antérieurement par M. Peroet et répétéesderniérement par H. Thiesen. 
Afin de réduire définitivement ces observations, il faudra calibrer le 
tube et peser les colonnes de mercure qui auront xervl à ce calibrage. 
Ce travail exigera trois jours environ. 

b, Délermination de la lUIalaliin du ballnn nu mn^rn du /Herriire. 
— Le ballon, rempli de mercure, sera plongé dans un bain de mer- 
cure main1.enu à des températures constantes par des vapeurs d'élher, 
d'acétone, d'alcool métliylique, d'alcool éthylique, de benzine et de 
vapeur d'eau. A chaque température on fera une observnlion qui exi- 
gera au moins une journée. 

Cette partie pourra se faire complètement d'ici à In lin du mois de 
septembre. 

IV. 



La dilatation des {;U7 ne suivant pas simplement la loi de Gay- 
LusMc, il faudra opérer au moins à deux pressions initiales différenles 
et avec deux gaz différents. Les gaz choisis sont l'hydrogène et l'azote, 
et, si possible, l'acide carbonique. 

On fera d'abord toutes les mesures relatives à un seul gaz, l'hydro- 
gène. Les recherches sur l'azole se feront ensuite indépendamment, 
ainsi que celles sur l'acide carbonique. 

1, B'illon en vein'. — Au mois d'octobre 1 883, on commencera les 
comparaisons des thermomètres étalons 6654 et 7603 de Baudin avec 
le thermomètre à ga* dans l'eau, am températures de î". lo", i5°, 
ao", 3o"et 35°, et, si possible, à6S". On se servira d'abord de l'hydro- 
gène à une pression initiale assez forte. On fera, avant et après, les 
comparaisons à 5°, ao°, aS", 3o". 3î' et 65*, dos dé termina lions du 
point zéro du Ihermomolro à air et dos thermomètres à mercure, et, 
de temps en temps, (les déterminai iims du point l'io du IhermomMre 



â uir. Les observa lions, y compris la iioiivolle iloierinlnaUoLi île? 
puints loo lies (Jeux lliertnomèlres ù mercure, aveu les calculs se raj 
portant à ces dernioreB, exigeronl cinq semoincs environ. 

Le calcul déHnilirde ces observations, y compris la rédaction, puure 
Cire Icrminéà la fin du mois de janvier iMRi ('). 

Les thermomètres 7603 et 663* ont été comparés par M. PernoL 
Avec le plus ^rand soin, aux lltermomëtres 75S3, 73Si, 7355, T39I e 
7393, qui ont servi dans le comparateur Brunner et aux Ihermomètra 
33371, do M. Benoit, et 228«3 (K') de M. Marek. Ces comparaison»; 
faites en vue d'une réduction ultérieure de nos échelles Ihermoim' 
triques au lliermomèlre à air, ont été eH'cctuées dans la position vei 
licale eux lempcraturcs do S", iS° et 3ii°, cl â ïo° dans la posilioit 
liorizonlale. 

Les observulions relatives aux lliennomètres 43371 et â2883 don- 
nent, à o'',oo2 près, ta m^me différence de marche entre ce: 
moraètres que celle constatée indépendamment par les comparai sonjÉ 
de MM. Benoît el Marek. On peut donc admettre que la relation cnln 
nos Ihermométres est connue à quelques millièmes de degré près. 

La comparaison des thermomètres 7603 et 6651 avec le thormomëtrf 
à air fournira donc immédiatement, en première approximation, les élé* 
ments de réduction par tous les tlii>rmomètras étudiés de cbaque si 

2. Une série de comparaisons avec le mémo gaz à des températures 
de 35°, 5o", 66°, 8o° et loo", obtenues au moyen de vapeurs de dilTi" 
rents liquides, sera commencée dès le i" fëvrier iS8j. 

On se servira, pour ces comparaisons, d'une part, du thermomètq 
étalon 66ji de Baudin et, d'autre pari, d'un nouveau thermomètfl 
étalon de Tonnelot, qui doit élre divisé en demi-millimètres enviroi^ 
rhaque divbion correspondant à o",i. L'étude de cet étalon se fertf 
suivant un plan détaillé qui sera soumis à la Direction. Elle sera Qnre 
le i'' janvier 1884. Ensuite on fera une série de comparaisons avec uo 
tliermomëtre à air différentiel composé de deux ballons A surfaces dif- 



(1) M.leD''l 



t. Pornet sont tomliés d'acranl Bar te plnn 
era aut»iit d'inlerél puur lu mesure dïB presaiOM 
la delFrminntÎDii de la tempe ru liirc. Il n'iisll A 
LensiiiD di^s vagwiirB Diurtu ri elles aux lempérS! 
aioii donne, en eBet, lien ù dits correcl 
'laelenieiit. Ces obeurvations, qui rie ilemandenli^ 
i beaucoup d'appareil» nouvpiiui, ae l'i 
ipre les travaux ruurantb. 



Ii)t'i!iile!«. Ces ubservaiiuns, qui uni jinur liiit il'èlnblir les corn^clions 
duMsu diSgafiomciit des gtiy. des pamis, exij^eroiit iin mois environ (>). 
le voUimo de ctiactin des deux ballons iSa ce tliennomèlre diiréroniiol 
sera déterminé par M. Tliîosen, fier ilca pesiSes liydrosialiiiues. 

3. A partir du muisiriivril, les mêmes observutions seruiil répéU^s 
avec de l'Iiydrogéne à mie pres^iion diffère nie. ColtH étude durera en- 
viron gk setiiHioes, lie sorte que les observations pourront ëlre termi- 
nées le li mai environ. La réduction de cette partie des travaus rela- 
lifsâ rhydro};i'no srra aciievéï.' vers la tîn de juin i88j. 

I. Une éludedu llicrmumètreà a/.olesera effeclu^ aux lempéraluros 
o°, 10°, 20", 35-, 5o', 66°, 8(." et 100" à doux pressions différentes. 
Les observations dureront jusqu'il la (Indu mois d'i>clobreel la rédac- 
tion sera terminée à la (in du mois de novembre 188^ (' ). 

S. Billion en pltilhie iridié. — Les études avec un tbefmomèlre A 
azole, â réservoir eti platine iridié ('), se feront alors à deux pres- 
sions différentes. Les observations dureront jusqu'au mois de Février, 
et la rédaction sera lermim^ à la fin du mois de mars iKX'i. 
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Meture 



La subdivision du mêlrt 
verset, préalablcnipiit élnk 
etmînuCioux. Ou lo Tora 



la grande règle du Comparateur uni- 
, \H exiger sans doute un travail long 
e (le l'étalonnage d'une nouvelle règle 



u 



(<) Cette élude, nu\ plvu-iXit uu iiilerËl stieiitilique, devrait cLn 
pléléa pur dos rochorclius si'ceiulrB aur dei Ta]>eurB dilTercnlcs rI a 
«pparell purtiriilir-r. M. Put-iiet (iropose île cuiitlar celte giarlle du Ir 
■on aide, M. Ciiippiil«, i|ui s'en oeouperalt duns «un ti?in|)B libre, i 
tfi»\ prévu dniis le HéQiemoiii. 

(■] H. Periiet canipte Bur un eungë au moia âr. juillet. 

(*] Un autre travail, qui aura un grand iiil«rËt pour établir In n 
uitre l'écliellB lliernium étriqué rénultoat de la ihéorie mécanique 
chaleur, et «elle rapréaeuléu par un Ihermu mètre à ^ai, ciinalBLurail 
quriqn«s eouipnniiiHXiii un rcni|ili<iiunl lus IjntloiiB ilaciiln cjirbiiiiii[' 
Iwoll pounuil su fuira utlùrifiiriiuieiil el va liiiips iiljla. 



en H, en bruii^.e, avtc laitio d'or des niuiiniiies, incrustée sur luute sa 
longueur dans le plan des flbrea invariables, que l'on commandera 
immédiatemenl à la Société Genevoise. La division de celle règle si 
en millimëtrt^d a\ec quelques millimètres subdivisés en dixièmes e 
deus extrémiLés. On demandera à la même SociéLé une peUlo règle de 
<i",ii de longueur, evi^culée dans les mêmes conditions que la grande 
et portant un décimètre divisé en millimètres pour l'étude des subdi- 
visions du décimètre. 11 faudra s'entendre également avec la Société 
Genevoise pour polir à nouveau le plan neutre de la règle en X type , 
a° ni, déjà divisée, et y tracer une nouvelle division en décimètres, 
dont les deux derniers en milliniètres et les derniers de ceux-ci en 
dixièmes. Si cette division réussit, on étalonnera celte règle avec la ^ 
plus grand Soin pour en faire le prototype des subdivisions métriques. 

Ces subdivisions et ces étalonnages se feront d'après le programme | 
Buivant formulé par M. Benoit et approuvé par la Commission : 

Il n'est pas important, pour le moment, de déterminer les correc- 
tions detoas les points d'une éclielle métrique divisée en millimètres. 
Cette élude, qui ne pourrait être exécuta d'une manière sufGsanle 
qu'avec un travail énorme et une dépense de temps considérable, 
serait actuellement sans intérêt. Il est essentiel avant tout, pour le 
Bureau, de posséder le plus tôt possible des étalons exacte des xitbdh 
visions décimâtes du mètre, décimètre, centimètre, millimètre et J 
dixième de millimètre; puis ile certaines longueurs spéciales, nécessaires 
à connaître, soit parce qu'elles correspondent à des unités usitées dans 
certains pays (le yard par exemple = gij'""'), soit parce qu'elles inter- 
viennent dans la mesure de certains phénomènes naturels (hauteur du . 
baromètre = 760"'" 1. Je propose de faire l'étalonnage de la subdivi- 
sion du mèlre, en s'appuvani sur les principes précédents ; 

1° On fera d'abnrd la subdivision du mèlre en décimètrea. Pour cela, 
on comparera suca^ssivement tous les intervalles de o'",i, puis de 
o",a, puis de o"',3, .... enfin do o"',9. sur la règle a étalonner, avec .. 
des intervalles de valeurs correspondantes pris sur une règle de com- 
paraison, et en employant le Comparateur universel comme un Com- | 
piirateur à mouvement transversal. On abandonnera, pour le moment, t 
le procédé d'étalonnage qui consiste à faire courir les deuK micr 
scopes solidaires montés sur un même chariot : ce procédé suppose u. 
fixité relative parfaite des deux microscopes qui se déplacent ensemble; 
de nombreuses expériences ont déjà montré que celle fixité n'existe | 
pas à un degré suffisant dans l'étal actuel de notre instrument. 

On fora ensuite la subdivision du dernier décimètre de la règle à 
étalonner en centimètres, en procédant cxoclcment de la même ma- 



- .19 - 

niére, puis ilu Ueriiiec Miitiuieti'e wi iiiillUnùlri-*; lur=qiio !os iiiiyr- 
valles à meâurer deviendront trop pelils pour qu'on jsiiJsse opérer de lu 
manière prt^céilente, i cause de l'impossibililâ ilo rapprocher le^ cni- 
croacopes l'un de l'aulro en dei;(i d'une cerliiiue limite, on comparera 
les intervelles mesurés à un autre intervalle prix sur la règle ello- 
mËme â une certaine dUtance, en déplaçant colle-d i^uivunt son axo 
et Be servant du Comparateur cumnio d'un Comparateur longitudinal. 

On étudierd ensuite, dans un microscope, la subdivision en'dixiëmea 
du dernier millimètre do la règle. 

Ce travail terminé, ou pos.sédera dos étalons, non seulemenl des sub 
divisions dé<;imalfti cherchées, mais encore d'un ^raud nombre de 
longueurs; |>ar exemple, de toutes les longueurs correspiindant ii un 
nombra entier de centimètres, ilepuis ) jusqu'il lou; à un nombre 
entier de millimètres de i à loo, de iifo à aoo, etc. Il restt>r3 À Taire la 
subdivision de quelques intervalles convenablement choisis pourobtenir 
des étalons di'S autres longueurs nécessaires à connaître, et qui sont 
principalement : le yard (9i4°'"). 'e baromètre iTfio""), le pendule des 
i de seconde (î6o*""), etenlin la longueur de l'ancienne loise(i°',gjg). 
L'étalonnage ainsi commencé pourrait d'ailleurs être complété ultérieu- 
rement, peu â peu, au fur et à mesure des besoins. 

y. Benotl sera également chargé (dès que rinslallation du C^im- 
paraieur géodésique aura été terminée) d'étalonner et de déterminer 
complètement la règle géodésiqoe espo};nolo en fer, et l'étalon en fer 
de 3" qui appartient au Bureau des Poids et Mesures de Berne, et qui 
a servi à étalonner toutes les mires des nivellements de précision esé- 
culées en Europe. 

II est bien entendu que, nu préalable, il lui faudra étalonner dans un 
liquide les deii\ règles on for du Comparateur géodésique. Ce liquide 
pourra être une solution saturée de borate de Siude, puisque les e:i- 
pénences Ëites a* Bureau et confirmées par celles exécutées à Genève 
sraiblent avoir démontré son innocuité pour le fer. 

Il serait cependant fort désirable qu'une solution de borate de soude, 
ou simplement une solution alcaline de |iota3.se ou de soude fût laissée 
pendant assez longtemps on contact avec des morceaux de fer poli et 
décapé, isolés ou réunis à dos pièces en platlrie iridié, do bronze ou 
de laiton, dans des récipients en verre, en porcelaine, en for éraaillé 
ou dans des vases en fer ou en cuivre, afm do recouniiitre jusqu'à quel 
pjint on peut compter sur l'innocuité de ces solutions pour les règlcsen 
fer, quand celles-ci de trouvent en ronlact avec d'iiutros métaux. 




M. TbiDsen sura char^ d'aider M. Pernst dans sun travail sur le 
therroomètre â air. Il reprendra l'étude du baromèlre uormal de 
M, Marek après le remplissage à nouveau de cet instrument, qui 
toutefois doit être renvoyé au moment où l'on aura assuré le fonc- 
tionnement de l'autre baromètre normal, pour les études concernant 
ie thermomètre a air. 

M. Tliiesen est chargé en outre d'étudier souâ tous les rapports )s 
balance Bunge modifiée. Cette élude se fera d'abord avec les deux 
kilogrammes en laiton doré du Bureau, dont le volume sera déterminé 

Les bonnes qualités de la balance une fois reconnues, on y entre- 
prendra la comparaison des deux kilcgrammos types. 

M. le D'Tliiesen onra également à parachever l'étalonnago d'une 
boite de poids divisionnaires en laiton doré, dont il a déjà commi^ncé 
l'étude, et en outre l'clalonnage des poids en quariz. Il est à e.'tpârer 
qu'une partie de l'année 188.; pourra être employée par M. Tbiegen à 
l'étude des kilogrammes prototypes. Dans le cas cependant où cetlo 
élude ne pourrait pas encore être commencée, M, Thiesen devra se 
consacrer d'autant plus à la collaboration avec M- Pernet pour ses 
études lliermomc triques, ^ 

Publications. ^M 

Les matériaux pour In composition du troisième Volume de nos 
Publications étant presque tous assemblés, on peut dès à présent fixer 
sa composition de la manière suivante : Mesures de dilatation et com- 
paraisons des règles métriques (suite), comprenant en particulier les 
éludes relatives au Uètie Ij, par M. Benoît; — Dernière partie des 
Travau\ de M. Marek; — Introduction, par M. Slas, et Rapport sur 
la comparaison du kilogramme K.u avec le kilogramme des Ârcliives, 
par !a Commission mixte, et du Mètre des Archives avec le Mètre li, 
par M. Tresca, si ce dernier travail est mis à notre disposition. Ce 
Volume est destiné à paraître au printemps de. l'année procbaine. 

Le quatrième Volume, qui pourra voirie jour à la fin de l'année 1884, 
contiendra : l^s comparaisons des mètres dans l'air, exécutées par 
H. Peroel;-- La comparaison des étalons anglais, par M. Broch; —Les 
résultats des comparaisons du thermomètre à gazavec les thermomètres 
â mercure, par M. Pernot; — La mesure de la longueur d'onde des 
raies du sodium en parties et la \is micrométrique de l'appareil 
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e des Instruments. 
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L'inventaire ttrfinitîf que nous avions réclamé on i88a a filé osé- 
cuté par M. io Directeur, dans le courant de cette année, api-ès que 
chaque objet eut été numérota. Il est maintenant tout à Tait à jour, 
et les particularités donl on l'a enriclii permettent non seulement de 
bien reconnaître chaque instrument, mais encore d'en apprendre l'bis- 
toire, le prix, les modifications el les éludes dont il o été l'ol^jot uu 
pour lesquelles il a pu servir. 



M. FoERSTEH expose (lue le programme des comparaisons 
des prototypes a paru â la Commission des travaux offrir 
une importance telle, qu'il méritait d'être Irailé et discuté à 
part, La Commission l'a cliarg&d'élaborer ce rapport spécial. 
M. Foersler s'est entouré de toutes les données utiles; il 
a demandé des préavis h M. le Uirecteur, aux adjoints, 
MM. Benoit et Tliiesen; il a eu connaissance d'un projet que 
M. Marek a élaboré dans le temps pour les comparaisonsdes 
liilogrammes prototypes; enfin il a discuté les poinis prin- 
cipaux occasionnellement avec plusieurs de ses Collègues. 
Voici le Itapport qui est résullé de ce travail : 



Programme pour les traraux destinés à établir les équations 
des prototypes du mètre et du kilogramme. 

Comme, d'après une résolution |)rJse dans la Session précédente du 
Comité {\otT Prmès-Krrbaux do iBSat, on doit commencer à com- 
twrer entre eux les kilogrammes et les mètres, destinés ù devenir des 
prototypes, au fur et à mesure de leur aclièvoment et de leur livraison 
au Bureau international, il est indiqué de procéder par groupes con- 
venablement Tormés pour leurs comparaisons. 

Par exemple, on commencera par compart^r immédiatement les 
Lilogrammea livrés au Comité avec le kilogramme K„,, destiné à devenir 
II? prototype international, soi! dans l'air A la balance llueprecht. soit 
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à deux prL'Ssiona Iri-s il iffi* renies dans l'espace lierLiiétigii Binent fermé 
do la balance Btingo. Ensude, le nombre des kilogrammes livrée ayant 
alteint un cbiiïro qui osl une partiu aliquule du nombre tolal, par 
exemple G. on les comparera on'lre eu^ dans toutes les combinaisons 
possibles Jaus l'air, et diius un nombre restreint de combinaisons à 
deux pressions Irèâ dilTérenles dans l'espace fernié. 

Onft'radem<^meDvccli'saiilres<;roupe3,pourainsi dire primaires, do 
six en six kilogrammes. En outre, aussitôt que cela deviendra pussilile, 
on formera d'autres combinaisons secondaires enir? k-s kilogrammes 
desdiiïreiiU groupes primaires, â peu près d'après lu Tableau suivant : 



Compnrn 



En laissant de cùté li-s répi-tiliuiis conlennes dans ce scliëma, 
aurait, pour 43 kilogrammes ou 7^roupes primaires, ù lïiire 33 1 corn- 
paratsons dans l'air, qui donneront, combini^s avec les 4'^ comparai- 
Bons dt-s mêmes kilogrammes à K,,,, des contrôles suffisants et des 
équations d'une précision très Immogêne par rapport à ce dernier. 

On aura soin que quelques-uns des l^ilogrammes i[ui doivent rester 
au Bureau international soient compris dans ces comparaisons, mars 
qu'ils appartiennent dans ces séries à des groupes primaires ou se- 
condaires dilTéreiits ; toutefois, on réserverait au moins trois de ces 
kilogrammes du Itureaii, par exemple le kilogramme tipe C et deux 
des nouveaux kilogrammes, après les avoir comparés très soigneuse- 
ment avec K„i, dans des circonstancei aussi coastanles que possible, 
pour servir de témoins de la constance de Km pendant les travaux aux- 
quels ce dernier doit servir nécessairement dans les comparaisons 
fondamentales. 

D'après les indications du MU. Marek et Tliiesen, toutes les compa- 
raisons indiquées ci-dessus, diiut chacune se composera de quatre 
pesées complètes, demanderont au total un an et demi, y compris les 
travaux de calcul délinilif. A ce dernier égard, le Tableau des com- 
binaisons donné ci-dessus aura l'avantage de Taciliter considérablemenl 
la détermination des équations délinitiv 
moindres carrés, et d'aboutir à des erreut 
égales, des différentes déterminations. 



1 



?s d'après la métbode des 
s probables, a très peu pri^ 



J 



Miinlilti utile, du ris eus pi'sOcs riinJaiiieiilulus, (J'ajoiiUr k l'ub^L'i*- 
"valioii ordiiiairo dus puiuts de reLour dos oscillations la déterminalion 
|Ab leur durée, eu observanl les épOf|ues des passages par les positions 
moyennes, ce qui, d'après une proposition publiée pur M. Tliiesen, 
permettra un contrôle plus cumplet et plus continu de l'état entier 
'a balance, ot princi|ialement de k sensibilité, sans augmenter 
notablement le travail. 



Quant sus: mètres, ou cuminencera, au fur el à mesure qu'ils serunl 
livrés, par la détermination de leurs dilatations absolues en faisant 
seize séries d'observations conipléles à huit températures dilférenles, 
•SBcendantes et descendantes, entra o° et jo". Chacune de ces seize 
jBfa'ies se composera de cinq pointages complets. 

Les déterminations des équations des mètres, par rapport au proto- 

' type international, qui sera à choisir entre eux, devront se faire, soit 

dans l'eau au comparaleur Brunner et à trois températures entre o" et 

30", suit dans ce même comparaleur dans l'air, mais seulement à la 

température ambiante. 

» Toutes ces déterminations d'équations des mètres se feront, de 
même que pour les kilogrammes, par groupes convenablement com- 
posés, selon le nombre total des mètres â comparer et selon les circon- 
stances do leur livL-aison. 

Mais comme la règle I,, comparée au mètre des Archives, no repré- 
sente pas la longueur de ce dernier aussi idenliquement que te kilo- 
gramme S„r représente la kilogramme des Archives, il sera plus difTi- 
cilo d'arriver pour les mètres à une solution assez satisfaisante de la 
combinaison des comparaisonx la plus favorable quant à la somme 
totale du travail et à l'homogénéité nécessaire de précision. Dans le cas 
où, par des indications résullantde comparaisons préalables ou des 
déterminations des dilatations absolues, ou réussirait à constater 
qu'une des règles ne diffère pas sensiblement de la longueur fixée, 
;iar les comparaisons de I, au mètre des Archives, comme unité mé- 
trique, les corn proisons se feront d'après un plan analogue à celui 
ilont les bases ont été pi'oposécs ci-dessus pour les kilogrammes. 
Mais dans le cas où l'on n'arriverait pas d'une manière satisfaisante 
1 à la désignation dérmitive du prototype international, avant le commen- 
V Minent des grandes séries do comparaisons, il faudra procéder par 
L approximations successives, en suivant en général les principes établis 
V^ ci-dessus; c'est-à-dire, après avoir choisi, sur la base des dclerminu- 
^H âoûplus complètes des équations relatives, le prototype international, 
^L™ ajoulera aux comparaisons faites dims des groupes analogues aux 



combinaisons proptippcs ci-ilessus di-s groupes ci'Tii|ili''inenlaire 
toniparaisoiiB ayant pour biil d'élaiilir un équilibre siilisfaisaTit 
la précision dtsa différentes équation-;, 

M. le PBÉamKST ouvre la discussion sur ce Rapport. 

M. HiBSCH cmil devoir allirer l'alieniion du Comilé sur 
ie fait que k> projet de M. Foerster contient, d'une manière 
implicite, une dérogation à une des résolutions importantes 
que la Commission inlernationale du Mètre a prise en 1873. 
savoir : que les prototypes ialernationaux du Mèlre el du 
Kilogramme seraient choisis à la (in de toutes les opéralions, 
par lesquelles on aura élalili les équations de tous les pro- 
totypes. M, Foerster, au coniraire, admet d'emblée, dans 
son projet, que le kilogramme K,„ serait envisagé dès à 
présent comme prototype international. 

M, nirsch ne méconnaît point les avantages qui résulte- 
raient d'une telle mesure pour la simplincaiion du schéma 
des comparaisons et surtout pour la l'acilité des calculs de 
compensation qu'on sera obligé d'exécuter pour établir les 
équations délinilives des prototypes; mais, d'un autre c6tè, 
il aurait quelques craintes qu'en procédant ainsi, en décla- 
rant, dès à présent, prototype international un étalon qui 
sera, par cela même, soumis à une foule de manipulations 
pendant plusieurs années, on ne risque d'en modilier, soil 
par l'usure, soit par des accldenls toujours possibles, le 
poids de ce prototype auquel désormais toutes les pesées 
métriques seront rapportées ; il estime qu'il faudrait, en tous 
cas, prendre les plus grandes précautions pour s'assurer de 
l'invariabilité du prototype international, en comparant au 
commencement et à la fm de toutes les opérations le kilo- 
gramme K,i, à plusieurs témoins, séquestrés ensuite d'une 
manière absolue. 

Enfin M. tlirsch est d'avis que, si le Comité veut entrer 
dans les vues de M. Foerster sur ce point, comme il s'agit 
(le modifier une résolution importante de 187a, que le-Co- 
milé lui-même a défendue jusqu'à présent en toute occasion, 



il convioiil fli> flC'cideroxplii'ilPiiii'iil. en la iimlivanl, cette 
inotlilicatioii d'un point admis juisqn'ù préscnl. 

M. GouLD crnii ijiie !e niotil' principal (pii a guidé la Com- 
Tnission iiiternalionale du Mètre dans celle disposition a été 
l'iotention d'assurer ainsi aux futurs prototypes métriques 
la plus grande idenlité possible avec les anciens prototypes 
des Archives; or, puisque la Commission mixte a réussi à 
rendre le kilogramme K,,, absohmient égal U celui des Ar- 
«faivesdans les limites (les erreurs dedéterminaiion. M- 'lould 
pstime (]ue le Comité, sans proclamer formellement cet 
étalon comme prototype international, déclare dès à pré- 
it qu'il l'envisage comme tel. On violerait ainsi moins 
cUrectement les dispositions prises par la Commission du 
ftlèlre, au sujet du dépôt des prototypes dans le caveau do 
bureau international, avec toutes les garanties méticuleuses 

m a accumulées alors pour rendre ces prototypes pour 

i dire inaccessibles. 



M. Ibaisez est assez disposé à admettre qu'il existe des 
taisons surfisanles pour modifier la résolution de la Com- 
iion de 187a, et de déclarer dès à présent le kilogramme 
K^, prototype international, eo réservant, cela va sans dire, 
Sanction définitive des prototypes par la conférence gé- 
|)érale prévue dans l'article II des dispositions transitoires. 
Le droit en est réservé au Comité par l'article III des dis- 
positions transitoires. Mais il estime <)u'il faudra le faire, 
d'une manière explicite et formelle, par une résolution 
^u'îl prie MM- Hirsch et Foersler de formuler et de pro- 
poser au Comité dans sa procliaine séance. 

, BK KdtspËR partage les craintes exprimées par M. Ilirsch 
au sujet de la variation du poids qui pourrait résulter pour 
le kilogramme Km, par suite des centaines d'opérations aux- 
quelles il sera soumis, si on le choisit dès u présent pour 
prototype international, de sorte que l'égalité de son poids 
par rapport à celui du kilogramme dos archives, égalité 
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i|tii. iliiiLs l'L' Jiiijiiietil. (lékTniiiicruil pi-écJséniLMil son rlioix 
[lour pn)U)t,vpe inlciiinlional, poiirrail liion ne plus cxisler 
il la Un des opérations. Il rappelle h cel égard les fâcheuses 
conséquences que les nombreuses comparaisons auxquelles 
on les a exposes oni eu pour les anriens prototypes de! 
Arclii\fs 



I 



M. Bhoch envisage ces craintes comme exiigérées : d'a>3 
horrt parce que la matière avec laquelle les nouveaux pro- 
totypes sont construils est incomparablement plus résis- 
tante et moins sujette à l'usure que le platine pur des 
anciens prototypes; ensuite, parce que les supports sur 
lesquels les étalons se trouveront toutes les fois qu'ils ne 
seront pas placés sur les plateaux de la balance fournissent 
une garantie suffisante pour leur bonne conservation; et 
enfin si, malgré toutes les précautions et tous les soins, un 
accident arrivait au kilogramme Km, qui en modifierait la 
valeur, il serait toujours loisible au Comité de le reiTipiacer 
par un autre auquel il faudrait en effet ensuite comparer 
tous les prototypes. 

M. FoERSTER croit qu'il serait facile de tenir compte des 
objections formulées par quelques Membres, contre les 
dangers qu'on courrait en employant l'étalon déclaré dés à 
présent prototype international, pendant toute la durée des 
opérations; il suffirait de modifier le programme dans ce 
sens que les comparaisons à faire entre tous les prototypes 
nationaux el le prototype international seraient exécutées 
il la fin de toMios les opérations pendant lesquelles le kilo- 
firamme Knr resterait déposé au coffre-fort du caveau. 
M. Foerster est prêt à s'entendre avec M. Hirsch sur la ré- 
daction, pour la prochaine séance, de la résolution for- 
melle que le Comité croit nécessaire. 

Au sujet d'un autre point du Rapport de M. Foerster, 
concernant un nouveau moyen de déterminer la sensibilité 
de la balance par l'observation des durées des oscillalioas, 
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M. Broch csliinc qu'il y aurait des iiiconvéïiienls de môler 
ces observations à celle des oscillations sur l'échelle; il 
suffirait, suivant lui, d'observer une série de passages du 
fléau parle milieu, au commencement et à la fin de chaque 
série de pesées. 

M. IIiRSCH croit, au contraire, que de cette manière on 
n'échapperait pas complètement à l'incertitude sur la con- 
stance de la sensibilité de la balance pendant toute la durée 
d'une pesée. Si, au lieu d'observer les passages du fléau par 
l'ouïe au moyen d'un, chronomètre, on se décidait à em- 
ployer l'enregistrement chronogra|)hique, il suffirait à l'ob- 
servateur de presser un bouton à chaque passage par le 
milieu, et par conséquent son attention ne serait pas dis- 
traite de la lecture de Téchelle. 

Avec ces modifications, et en réservant pour la prochaine 
séance le vote au sujet de la désignation immédiate du 
kilogramme Kni comme prototype international, le Comité 
approuve le programme pour les comparaisons des proto- 
types contenus dans le Rapport de M. Foersler. 

M. le Président fixe la prochaine séance au lendemain 
3 octobre pour 2*»3o"», au Bureau international. 

La séance est levée à 7''. 
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PROCÈS-VERBAL 



DE LA QUATRIEME SEANCE, 



TEXUE AU BUREAU INTERNATIONAL DES POIDS ET MESURES. 



Mercredi 3 octobre i883. 



PRÉSIDENCE DE M. IBANEZ. 



Étaient présents : 

MM. Broch, Foerster, Gould, Govi, Hirsch et de Kruspér. 

La séance est ouverte à 2^ 3o^, 

Le Secrétaire donne Jecture du procès-verbal de la der- 
nière séance, qui est adopté à Tunanimité. 

M. HiRSCH lit ensuite le projet suivant de résolution qu'il 
a été cliargé d'élaborer avec M. Foerster, 

Le Comité international des Poids et Mesures, 

Considérant que la résolution n"^ 34 de la Commission internationale 
du Mètre, d'après laquelle le choix des prototypes internationaux, 
parmi tous les autres prototypes, devait avoir lieu seulement à la fin 
de toutes les opérations ayant servi à établir les équations relatives 
des prototypes a été dictée essentiellement par l'intention d'assurer 
ainsi la plus grande égalité possible entre les nouveaux prototypes 
métriques et les prototypes des Archives; 
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Vil qu'il résuHt dii ilapport rie la ComniUsion mivli', prtVnlû uu 
Comité dans la dcrnièro session, que le poids du kilogramme Km est 
jdentiqueinenl égal à celui du kilogramnie des Archives, dons los 
limites dos erreurs de ilctormination ; oL que, ]iav conséquent, on ne 
peut pas admettre la possibilité qu'un autre des kilogrammes proto- 
types puisse se rapprocher davantage du kilogramme des Arcliives; 

Considérant, d'un autre côté, que si Ttjn clioisit dès à présent le 
[irololype international auquel il faudra rapporter les équations de 
tous les autres, on pourra simplilier notablement le scliéms et dimi- 
nuer considérablement le nombre de toutes les combinaisons de pesées 
qui doivent servir a la détermination des équations, et que, en outre, 
on assurera ainsi, d'une manière jilus facile et plus compléle,- l'égalité 
des erreurs probables des équations de tous los prototypes; 

Considérant enfin que, m le prototype international n'était choisi 
qu'après avoir passé par toutes les combinaisons de corn pa misons. 
avec tous les autres prototypes, il surait exposé à bien plus d'usure 
l't d'accidents que si, en le choisissant dès à présent, on le réservai 
jusqu'à la fin des opérations, pourle comparer ensuite, ronrurmémenl 
i la résolution n° 31 de la Commission du Mcli'c. à Ions les autres 
prototypes dans l'aîr et dans te vide, opér<)lions pendant lesquelles le 
kilogramme inlernation»l pourra rester tranquillement placé sur le 
plateau do la balance; 

Faisant usage du droit que l'Article tll des dispositions transitoires 
lui a réservé, dcmodiGcr les décisions de lu Commission mlernationale 
de 187'^, décido : 

I^ hUçgramme Ki,„ doiil i'êr/tinliiiii. par rnpjinrt mi pmtotjpc dt:s 
Arc/iitVi, Il été (IrûriniHéi: égale iéro piir la Cnniiiiisiioii mixit, tsl 
vlviiii poitr prototype internai hi'inl ilit kilogniinnie. 

Ce kilogramme K,„ sera comparé au commencement de toutes les 
opérations Â trois autres kilogrammes témoins, et sera ensuite déposé*, 
Aveo ses témoins, dans le caveau du Bureau interniitional; lorsque les 
èqaaiions relatives de tous les autres prototypes seront établies, ils 
Bdronl tous l'omparés nu prototype international. 

A la Ho de toutes los opérations, ce dernier sera do nouveau com- 
paré à ses trois témoins pour établir son invariabilité. 

Celte résolirlînn, choisissant le kiJogrniiinic Km pour pio- 
lotypc international, est volée it l'unanimiU'. 

M. le Phësident croit 6lre l'expression de l'opinion géné- 
rale dn Comiré, en proposant d'altoiier la somme de 1000'' 

4 
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il M. le D' lU'iKiit, coKiiiu! l.;iiioi^'riiigc do ^oii ctiliêi 
tisracLiiin pour lu itjaiiièi'c consciencieuse cL ulïlc avec la-V 
f|uclle CCI \ilJoinl a conliniié â reniiilirses fonclio 

Laproposilion osl votéeitrunaniinilé, et le Comité décide^ 
que les looof'' seront pris sur le budget do l'exercice acluetJ 

M. GoiXD, président de la Commission des Comptes et de* 
Finances, déclare que celte Commission vient de len 
son travail cl prie M. Foerslcr de présenter le Rapport. 

M. FoERSTER rapporte que la Commission ries Comptes 
Finances composée de MM. Foebsteb, (jol'ui et île KriispA 
a nommé M. Gould Président, et M. Foerster ItappOE-teurJ 

Elle a examiné les comptes du Bureau pour l'année i 
après s'être convaincue que les comptes sont établis ave^ 
u/ieparraitc régularité et que toutes les dépenses sont jufff 
lilïées par les pièces îi l'appui, la Commission propose i 
Comité d'' approuver les comptes de i88a et de donner t 
charge pleine et entière à M. le Directeur, 

Cette proposition est iinmédialemcnt mise ailJ^ t 
adoptée à l'unanimité par le Comité. 

M- FoEBSTER continue ensuite la lecture du Itiipport sur 
les Finances: 

OuanlâlaaitualionBnanciéreduBureau, la Commission, en l'examinanl 
avec M. Broch, 3 trouvé [K)ur les troisClinpilrcsprmcipiiuxl'clat suivant: 

I- — Frais d'établissement et d'amélioration do matériel 
scientifique- 

( Arl, Il de lu Cnnïontion H an. 5, g |5 Un Bâglemant. ) 

Total (iosaclifs au commenccmenl do l'année i88a. . igogip^iiCI 
Les dépenses en 1882 ont èlé les suivantes : 
Second payemenl pour le comparateur 
universel [ 1372 
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Hejiort .... Il '>'•>. , 1 5 î9<hj> , 4 3 
Premier versement pour le compara- 
teur géodésiquc loooo 2 1 x'/i , 1 5 

Donc, total des actifs au commencement de 

l'année i883 ^ïjSaBjSo 

Dans le cours de Tannée i883, jusqu'à 

répoque actuelle, le Compte I a eu une 

recette provenant de la contribution 

d'entrée delà Roumanie, sur la base de 

TArticle 11 de la Convention, montant ù 1 305 1 

Les actifs disponibles se sont donc éle* 

vés à $• i74,3o 

Par contre, on a dû dépenser sur ce 

compte : 
Dernier payement pour le comparateur 

universel i o634 , 5o 

Pour les frais de transport des piliers du 

comparateur géodésique (en avance 

du second versement stipulé) 855 , 3o 

Pour les fondations du comparateur géo- 

désique 9600 20989 , 80 

De sorte qu'à présent l'actif du compte 
n'est plus que de 20484 ,5o 

D'après le contrat conclu avec la Société genevoise {Rtippori 
de 1882, Annexe nu Procès- Ferbnl, p. 86-88), on aura encore à payer 
pour le comparateur géodésique la somme de 2o445^'', c'est-à-dire 
24000^% moins la somme de 855^"*, déjà payée en avance du second 
versement, et après déduction, en outre, des frais des appareils auxi- 
liaires électriques, montant à aToo^*", qui devront être couverts par 
les ressources annuelles destinées à l'acquisition d'instruments auxi- 
liaires. (B. 4 des Dépenses sur le Compte lll). 

Il n'y aura donc, dans un prochain avenir, qu'un actif insignifiant 
de 39''" sur le (Compte I pour lequel, d'ailleurs, aucune dépense ulté- 
rieure n'est engagée. 

II. — Frais de confection des étalons et témoins. 

(Alt. 11 du Kèylomenl.) 

(^ Compte devait, au commencement de l'année 1882, ^^ 

au Compte I, la somme de r>.i48,9o 



Itiins le cinir:i il« l'uiuiêe iKBi li's <Ip|kmw's sur 
Cumjilc 11 oiiL i'ii' les suivants ; 

Frais de supports et bottes doslini^es à cies ,^ 

étalons cl témoins ilJo 

Indemiiilé aiicoi-diSe à M. Collot, pour l'ar,sis- 
lanco prêtée clans la confection du kilo- 
gramme K,ii lofo 

Comme ces dépenses ont dù être couvertes 
par un emprunt ultérieur au Coraple 1, la 
somme de ces emprunts an commence- 
ment de l'année i883 a été de i33o8,g 

Dans le cours de l'année t8H3, le Compte II 
a reçu la plus grande partie de la cuotribu- 
liun eiitraordinairo de toooo''' demandée 
aux Gouvernements contractants sur la 
base de l'Article 22, cest-à-dirc imii 

el on surplus une contribution supplémen- 
taire de la Norvège de i38,i 

(|)ar suite de 1 introduction obligatoire du 
système métrique, survenue en Norvège, 
après la distribution de In contribution 
extraordinaire sur la basede l'arlicl&aa). 46751 ,J 

Le Compte 11 a donc non seulement pu rendre 
au Compte I le total de son emprunt, mais 
il a en outre, à présent, un actif disponible 
monlaut â 334^3, 

En outre, il a encore à attendre les payements 
sur la contribution de 60000''' de la part 
dos Ëtats-Unis, du l'érou, du -Portugal, 
du Venezuela et de la Turquie, montant à 1 33B7 

el les arriérer de la Turquie sur l'ancienne 

contribution analogue 55(o 

de sorte que son actif total sera dans l'avenir de ,'ia339,C 

qui devra âtro réservé pour les frais des éUiions et témoins à recevoii 
dans les procliaines années, mais qui, en attendant, pourra soulage 
le Compte I et surtout le Compte ill, vu les arriérés accumolés c 
contributions sur ce Compte. En même temps il servira à couvrir p 
visoirement quelques dépenses que le Comité devra faire, ainsi qu'ils 
élé exposé dans le Hiipporl de la Commission des Travaux et Inslrfl 
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ments, dans l'inlérôt des États contractants (imir ci-dossous Touver- 
turc d'un Compte IV, dans ce but), et qui seront remboursées au Co- 
mité après la livraison des prototypes nationaux aux diiïérentsÉtals. 

III. — Frais annuels. 

Les recettes en i88a se composent des sommes suivantes : 

fr 

Contributions ordinaires pour i88i looooo ^^ 

latérôts boniQés 536,44 ioo536,44 

Mais la contribution de la Turquie montant à 7899 

n'ayant pas été payée et, d'autre part, la 

contribution arriérée de la Russie pour 

l'exercice de 188 1 ayant été payée en 1882, 

par Il 205 38oG 

il y a eu, pour l'exercice de 1882, un total 

de recettes disponibles de io434'>. ,4 i 

Les dépenses ordinaires, pour l'exercice 

1882, ont été 9i028,i4 

Il y a donc eu à la- fin de l'année 1882 un , 

actif disponible de io3i4 ,3o 

qui a servi à réduire l'emprunt au Compte 1 de 26726'^' , 1 5 à 164 1 1^%85. 

Le total des contributions arriérées sur le Compte III s'élevait, au 
commencement de l'année i883, à la somme de 34538^'*, due par la 
Turquie. 

La comparaison de la prévision approximative, établie dans la ses- 
sion précédente avec les dépenses réellement faites dans l'exercice de 
1882, est la suivante : 

Exercice de 1882. 

Prévision. Dépense. En plus. En moins. 

fr _ fr fr _ fr 

A. Traitements 35ooo 35yi3,i5 913, i5 

B. Frais généraux d'administration. 

1. Indemnité des savants 9200 9200 

2. Entretien des bâtiments et dé- 

pendances, avec mobilier. . 9000 7480, 65 1519,35 

3. Entretien des machines et 

appareils fixes 1 000 2538 , 85 1 538 , 85 

4. Achat d'instruments auxi- 

liaires et entretien des in- 
struments 5()oo 2168,29 2831,71 

À reporter, . . . 59200 57300.9^1 2'|52 /|3ji ,of) 
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fr fr fr . f»" . 

Report .')()ioo .')'73oo,()^ 2^.')2 ^|35 !,()() 

5. Frais d'atelior 35oo 3832,3') 332,3') 

G. » du laboratoire lîoo 3()28,6j 1 528,^5 

7. » do chauffage do préci- 
sion, fabrication et achat 

de ghice 1 200 078 622 

8. Frais de chauffage ordinaire. 2()()() 2070,90 570,90 

9. » d'éclairage et de gaz.. 1900 1997,30 97)3o 

10. Concession d'e.iu 1000 4-3 >»1'^ 568, r)5 

1 1 . Primes d'as.surances '| 1 5 4 • 4 » 9' <^ • ^^^ 

1*2. Frais de bureau (ioo 795,90 195 ,90 

13. Bibtîothè([Uc (ioo 99:^>''> joo,95 

14. Frais d'impression et de pu- 

blication loooo 7o3o 2970 

15. Frais de secrétariat (ioo 58 1 19 

C. Indemnité du Secrétaire Gooo 6000 

D. Frais divers 1 1485 9'T)7 ,65 2 1 17 , 35 

1 00000 94028,1^ 5177,10 II 1.^8, 9f) 
En moins 5971,8) 

Les différences en plus que ce Tableau fait voir entre la prévision 
approximative et les dépenses réellement faites, s'expliquent princi- 
palement par les nécessités de réparation des machines et des appa- 
reils fixes survenues à l'imprévu ; par contre, les différences en moins 
s'expliquent par des épargnes qu'on a Cru pouvoir faire, d'après des 
considérations scientiflques ou administratives, en différant ou en 
supprimant quelques dépenses moins urgentes. 

Exercice de 1883. 

Dans le cours de l'année i883, jusqu'au i®' septembre, les recettes 
du Compte llï ont été les suivantes : 

Contributions ordinaires des Étals contrac- ^^ 

tants 89248 

Contribution supplémentaire de l'Allemagne, 
pour l'exercice 1 881 , par suite de l'ajccrois- 
sement de sa population 904 

Contribution supplémentaire de la Norvège, 
par suite de l'introduction obligatoire du 
système métrique 23 1 

Intérêts bonifiés de la maison de banque 
Lécuyer et C'", pour la première moitié ^^ 

de l'année 56 ,5o 90439,50 
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Les contributions ordinaires, pourrexorcicc de 1 883, n'ont pas encore 
été payées par le Portugal, le Pérou, le Venezuela et la Turquie. 
La somme des arriérés sur le Compte lll de cet exercice ^^ 

est donc, au i*"" septembre i883, de 10752 

de sorte que la somme totale des arriérés sur le Compte 

III, jusqu'à l'époque actuelle, s'élève à 4^290 

Les dépenses faites sur le Compte \\\ pour l'exercice i883 

ont, jusqu'au i""^ septembre, atteint la somme de 4o586,7o 

En ajoutant à ces dépenses une évaluation de celles qui, probable- 
ment, seront encore à faire, pendant les quatre derniers mois de 
Tannée, on trouve le Tableau suivant approximatif des dépenses 
totales de cet exercice sur le Compte III : 



Prévision. 

fr 

A. Traitements Siooo 

B. Frais généraux d'administration. 

1. Indemnité des savants 9200 

2. Entretien des1)àtiments et dé- 

pendances, avec mohilier. . 7000 

3. Entretien des macliinos et 

appareils fixes 1 5oo . 

4. Achat d'instruments auxi- 

liaires et entretien des in- 
struments 7000 

5. Frais d'atelier 3000 

6. » de laboratoire 2000 

7. » de chauffage de préci- 
sion, fabrication et achat 

de glace 600 

8. Frais de chauffage ordinaire. 25o() 

9. » d'éclairage et do gaz.. 1900 

10. Concession d'eau 700 

1 1. Primes d'assurances 4''' 

12. Frais de bureau 600 

13. Bibliothèque 3ooo 

14. Frais d'impression et «le pu- 

blication I 2000 

15. Frais de secrétariat Goo 

Cl. Indemnité du Secrétaire Gooo 

D. Frais divers 998') 

Totaux 1 00000 



Dépense. EnpUis. En moins- 

fr fr fr 

38ioo 6100 



99.>o 7.)o 



7000 



3oo 



Goo 



1200 



5700 


2800 


8'|0 


1160 


1000 


1000 



25oo 






2i5o 


25o 




G20 




80 


4i5 






780 


180 




i\in 




1590 


17000 


5()Oo 




Goo 






Gooo 






r)ooo 




/,98.) 


999^^'» 


12280 


i23i5 


En moins 




35^' 



Les ilillurtnijes erilrc les prûvisions el lus tlùponstis, soit, déjà 
fnilos, soit 1res probables, s'expliquent ici à (leu près de la mËmo 
maniera que pour l'excrcicB r88a; en oiilre, paur les fraia d'im- 
pression, |>ar unG compcosalion partielle avec les résultais de c« | 
dernier exercice. 

Lo d6[enso en plus, la plus considérable que le Tableau fasse v 
dans le Chapitre des traitements fixes, comparés avec la prévision 
jùslifie par lo commencement d'un fonctionnement continu et déâtiitif 
(lu Directeur du Bureau. 

On voit, en outre, que l'intention exprimée dans notre Itapport de 
l'année précédente d'une augmentation 1res désirable do ta biblio- 
thèque, a dû Être ajournée de nouveau dans l'intérêt de l'économie 
imposée par la situation ilnancïère. 

Comme la somme des dépenses de l'exercice i8S3, sur le Compte ]II, | 
atteindra très probablement <jgi)5S'', et comme l'actif disponible à la i 
Ga de cette année, très probablement, ne dépassera pas les recettes 
rentrées jusqu'au i" septembre, c'est-à-dire (en ajoutant approxi- 
mativement les intérêts qui seront encore à bonifier pour la seconde 
moitié do l'année), la somme ronde de go5oo'', le Compte III devra j 
emprunter au Compte II 9i65''; ou, plutôt, pour pouvoir rendre au J 
Compte I la somme de i64i,t'',85 qu'il devait â ce dernier au com- 1 
mencement de l'année i8S3 et dont le Compte I aura besoin dans le j 
cours de l'année iS8j, le Compte III empruntera désormais au 
Compte II le total de a587G''',85, qui sera encore disponible s 
dernier compte pendant l'année i884- 

II est à espérer qu'une partie, du moins, des arriérés des contrjbu- j 
tiens sur le Compte DI, dont le total a été calculé ci-dessus â 4^31 
rentreront dans le cours de l'année 18S4 et soulageront un peu la si- 1 
tuallon encore as.^Gz pénible qui résulte des cliilTrcs donné 
dessus. 

E.Tcnicc rie imi. 

Enfin, pour l'année 1884, d'après l'état des travaux et du matériel, 
et d'après tous les renseignements donnés à la Commission par M. le \ 
Directeur, la prévision approximative des frais annuels sera la s 
van le : - 
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- Frais annuels. 



^ ( Oii'ocleiir lidoo"! 






lAdJoiills lawM) ] 






lAides. i-iooo f 






TraiU.'mL'nls. /Mécanicien 3ooo \ 


îiBîo'' 


J7000' 


1 Chauffeur et serrurier. i8uo 1 






1 Garçon do bureau tSoo j 






1 Concierge. u^o ) 






Frais générauï d'administration : 






1. Indemnité des savants 


9""" 


'»'»>" 


2. Entretien des bStimenla et déiiendances, 








Mou.. 




3. Entretien desmachineselapparoilsfixes. 


■/5.«. 


1400 


4. Achat d'instruments auxiliairCB et entre- 








iiaoïi 


:!qm, 




lOOO 




6. » de laboratoire 




7. s do cliauffage de précision, fabrita- 






lion et acliat de glaco 


Goo 


(kto 






■i5oo 




a3i>o 




10. Concession d'eau 




■>oo 




.l.i 
Soo 




ii. Frais de bureau 


B,.o 


13. Bibliothèque 


5oo 


8110 


14. Frais d'impression et de publications. . 


lOOOO- 


11000 


15. )> de seerétariat 


6oo 


600 




6»oo 






7000 



ToT.u 



Dans cette 
jde la niScessii 
^ontlcs i'rais: 
le Chapitre B 

Dans l'état des cboties expgwj ci-dosaus et ayant égard en même 
temps à la situation géiuWe o%|joHée à la lin do notru llapport de 



in nous avons cru pouvoir et devoir tenir compte 
agrandissement du logement du premier advint, 
itenus à moitié dans l'éialuatton des dépenses sur 



l'uiiiiL'e pri'CL'donlc, il sera indispensable, comme M. Ii; Directeur le 
Uuiiiancie, ilo porter lo budgot ûva conlribu lions annuelles, pour i^S.f, 

liu Rapport de volro Commission des Comptes et des Finances ne 
peut pas se terniîmtr, sans parler des dépenses qui, dans les proctiaines 
années, incomberonl au Comité, en conséquence des décisions impor- 
tantes prises par lui, selon les propositions de votre Commission dos 
Travau;( et Inslnmients, quant à la fabrication et à la vérilicalion, au 
moyen du tljermomètro i air, des lliermomèlres étalons qui, en vertu 
du n° 3 de l'Article 6 do la Convention, combiné avec les Articles I, 
3, 4, S des Dispositions transitoires et les décisions sciotitifiques de la 
Commission internationale de tBy-À, sons le n° XI[, dovront accompa- 
gner, au nombre do deux, chaque nouveau prototype du mètre, et qui 
devront Ûtrc livrés ans États contractants avec les prototypes com- 
mandés par eux. La Section francise, qui s'était occupée de re- 
clierciies préparatoires dans ce but, avant la conclusion de ia Conven- 
tion du Jlèlre, s'est, par la voix de son Président, déclarée d'accord 
dans h séance du Comité du 4 octobre dernier, pour que, dans la si- 
tuation créée par les dispositions transitoires et le n° III de rArllcle 6 
de la Convention, lo Comité se charge dorénavant, par l'organe du 
Bureau international, de la construction et de k vériGcation des thermo- 
mètres étalons. Il faudra donc que le Comité avertisse, en tem{)â utile, 
les Gouvernements intéressés de la nécessité de pourvoir aux dépenses 
additionnelles, mais relativement peu considérables, qui leur incom- 
beront pour l'acquisition de ces étalons importants et essentiellement 
complémentaires dos prototypes dos mètres eux-mêmes. 

Il en sera de même pour quelques pièces auxiliaires, comme les 
supports des kilogrammes, proposés par la Commission des Travaux 
et Instruments, dont lu fabrication en grand et la livraison par les 
soins du Comité, en mOme temps que les prototypes des poids, sera 
non seulement d'une grande importance pour leur conservation pen- 
dant le transport et pendant leur usage, mais constituera en mémo 
temps la solution la plus économique. Certainement, il serait peu 
Gonvenablo de fatiguer les Gouvernements intéressés par des de- 
mandes réitérées de ce genre; donc il sera nécessaire d'établir un 
Compte spécial sous le n° IV, conlenant les avances et rembourse- 
ments successifs des frais do fabrication des prototypes et thermo- 
mètres étalons, ycompris les supports, destinés aux Ë ta ts contractants. 

Quoiquo les dépenses nécessaires, soit pour les recherches préa- 
lables à la fabrication et pour l'étude des calibres, etc., des thermo- 
mètres él<iluns, soil |iour leur première vérification au moyen du tber- 



J 
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àilre li ilir, n'iricoinbciiL [las nu aurvitu iiiiernalional liii-mônio . 
;, d'après la nature des cliosoa cl l'analogie (la l'Artldo ti des dispo- 
i^ilions tninsituires, combina h l'Article C de la Convention, unx Gou- 
' vemements inléressi^s, d'après ie prk de revient par unité, la plus 
icrande jiartie de ces déponsoa pourra ttro couverte par les moyens 
disponibles du service international (Compte II et Compta III J, parcu 
i|ue la parlJo la plus considérable des travaux scicntidques et des appa- 
, reils qui eervironl à ces recherches seronl é^lcmoiit indispensables, 
mit pour les Ihermomjitres étalons et tcmoins qui doivent rester au 
^urean international, soit pour l'accomplissemeot do toutes ses attribu- 
tions et fonctions scientifiques indiquées dans l'Article 6 do la Con- 
vention. 

Le Comité décidera, en temps utile, quelle partie des dépenses du 
Sureau international, faite dans l'intérùl exclusif do h\ fabrication et 
■première vériBcation des thermomètres étalons destinés aux divers 
Etats, ne pouvant ûtre imputée aux frais communs et supportée parles 
)yensréglemonlairesdu Bureau international, devra être remliourséQ 
plea (îouvomemenla intéressés, sur la base de l'Article 5 desdisjio- 
Î0D8 transitoires. 

En conséquence, votre Commission propose d'ouvrir, dès l'année 
ynivanle, un Compte nouveau, sous le n° IV, destiné à comprendre 
y>us les frais occasionnés par la confection des thermomètres étalons 
^t les appareils auxiliaires mentionnés ci-dessus, qui doivent accom- 
Wgner les nouveaux prototypes nationaux du Mètre et du Kilogramme. 
Ces frais seront pro\ isoiremeot couverts par les actifs disponibles du 
Compte II. 

En outre, nous proposons de porter le budget de l'année i88.i à 
k somme de' cent mille francs. 



Le PreiiiU-m, 
ll.-A. GoiLD. 



Le Riipiinrieitr, 

FOKBSTER. 



La dernière conclusion du Itapporl, savoir : De porter, 
r la proposition dit Directeur du liiireaii, le budget de 

Vannée i884« la somniedc cent mille francs, est approuvée 

A l'iinaniinité par le Comité. 

Le Comité approuvi; éi^uleiiiciit la proposition ilc laConi- 

lission d'ouvrir un uuiivciiu Compte pour les dépenses (|U(! 

leConiilccsl iippcli' ;i l'iiirr pour Ifs liKTmomi'-lres el autres 



ai)|>»i'eilï nuxiliiu'i's dcsliiits à jicr(jiii|iagiitT les |>|-olûl.v|ifS 
nslionaiix. Ces dopenses seront r<>niljoiirsé(?s plus tard par 
les ÉOts conlraclants lorsqu'on leur (iéllvrera les proto- 
types. 

M. le Président fait remarquer que deux des proposilions 
laites par la Commission des Instruments et des Travaux et 
renvoyées k l'examen de la Commission des Finances pour 
savoir si les moyens de les es(>cuter seraient disponibles 
peuvent uiainlenautëtrcsoumisesau vote définitif, puisque 
la Commission des Finances déclare que les moyens sont 
en cfTet disponibles. 

En conséquence, le Comité décide déûnitivement l'agran- 
dissement (le l'apparlement du premier adjoint dans les 
conditions admises à la dernière séance, ainsi que la con- 
struction d'un faux plancber dans le caveau inférieur. 

Pour cette dernière construction, M. le Directeur est 
cbargé de soumettre un devis au Bureau du Comité. 

A l'occasion de cetle dernière construction, destinée k 
diminuer l'Iiumidilé dans Iecaveau,M.FoEBSTEH croit qu'on 
pourrait soustraire presque complètement les prototypes 
et étalons déposés à la cave, i. l'influence de rbumidité.si 
on les enfermait individuellement dans des boîtes en verre 
bermétiquement fermées, et dont l'air aurait été desséché 
avant la fermeture. En sortant les étalons ainsi enfermés 
dans leurs étuis et en leur faisant prendre la température 
de la salle d'observation plus élevée que celle du caveau, 
on évitera toute condensation; il recommande ce procédé 
à l'élude de M. le Direcicur. 

M. Govi croit ces étuis en verre fermé très utiles; parmi 
les différents moyens qu'on peut employer pour obtenir la 
fermeture hermétique, il préférerait, du moins pour le kilo- 
gramme, la fermeture au mercure, dans lequel on feri 
plonger une seconde clocbe renferinaMl In première i 
support Marek. 






M. [{i«>i:ti i'ii|.|.<'II<.' '|iiL' M. Itoiioil li cgiik'iiiciil i-ssnyi- un 
ovon (le reniiplurf lirmH-lKitir assez iiarrail;ilostilisposL- 
expénnienter les (lill'éreiils genres d'étuis ii fermelurelier- 
méliquc. 

M. FoEHSTKR propose au l^omilé de décider que le Ilègle- 
ent volé dans la dernière session au siijeldesvùrincations 
lies <îlaIoris privés des Poids et Mesures et îles Instiumenls 
auxiliaires soil mis en vigueur, c'est-ànlirc publiC' et ré- 
pandu dans le monde sciontiOque, aussîliM que le Directeur 
i)u Bureau international, d'accord avec le Itureau du Comité, 
croira que ces véj'iQcalions peuvent être commencées sans 
compromettre les autres services du llui'oau. 

De cette façon, on ulilîserait dans l'intérêt dos Sciences 
loutes les ressources |iersonnelles et matérielles de notre 
Kalilissenieni international, pendant le temps qui s'écoulera 
jusqu'à La livraison des prototypes. 



M. HiHscH appuie vivement celte proposition, qui n'est du 
reste que la conséquence des décisions prises l'année der- 
piére. Il admet bien que les moyens manquent encore au 
Bureau pour entreprendre certaines des vérifications visées 
lans le Règlement; ainsi, on ne pourra pas offrir aux savants 
X constructeurs la vérification des thermomètres, avant 
l'avoir complété l'étude du thermomètre h air, c'est-à-dire 
tVant UD an; de même il faudra attendre que l'élude de 
'écbelle divisée du comparateur universel soil complète- 
Bent achevée, avant de songer à vérifier des étalons nou 
métriques ou des règles divisées. Par contre, les ressources 
'dcluelles du Bureau suflisenl parfaitement à la vérification 
des Mètres et des Poids : il ne voit donc aucun obslacloà 
publier, pour le commencement de l'année prochaine, le 
Règlement en question, en l'accompagnant d'une circulaire 
par laquelle on restreindra, pour le moment, les vérifica- 
tions aux' étalons de Mètres et aux Poids. 



M. llHOcii l'ai 



rqui 



s propositions de 




lallomiiiiiisiijii i]cîTi'.ivau\iii1'i|Uée»<biisla<iGriiièresi 
le liMiips ilu personnel seicnlinque est déjà asscfe occupée! 
il craiiiilrail qu'en ouvrant le Bureau dès k présenl aux vé- 
rilicalJons des étalons privés, il ne fùl inondé ]iar des 
demanilcs venant non seulement des vérilables conslruc 
teurs-artistes, mais de simples industriels, qui clierclicroni 
une espèce de réclame en se procurant une vériflcalion of- 
ficielle de leurs Poids et Mesures. 

M. IfiRScn rappelle que le llèglemcnt ii'admol t[iic des 
étalons de précision et qu'il ne prescrit nulle part un délai 
pour l'exécution de ces vérifications, de sorte que M. le Di- 
rocLcui' lui semble être suffisamment armé contre des 
demandes trop nombreuses ou d'une nature douteuse. 

Le Comité adopte la résolution et char^^e son lïureau de 
s'entendre avec le Directeur pour la mettre à exécution le 
plus tôt qu'il se pourra. 

M. le Président ayant demandé si quelque membre aurait 
encore à présenter quelques proposilions, M- (iould, sans 
vouloir faire une motion formelle, désirerait simplement 
attirer l'attention du Comité et de M. le Directeur en parti- 
culier sur la convenance de commencer prochainement 
les études préparatoires pour la détermination du poids du 
décimètre cube d'eau. 

M- Brocb, tout en croyant que le Bureau ne possède dans 
ce moment ni les moyens budgétaires, ni le loisir pour en- 
treprendre sérieusement cet important travail long et coû- 
teux, ne se refuse nullement à eu examiner le programme. 

M. le Pkësident déclare close la session de i883, et il fixe 
la dernière séance destinée à la lecture et à la signature des 
Procès- Verbaux à vendredi à a** du soir. 

La séance est levée à 5'' du soir. 



\' 
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PROCÈS-VERBAL 

DE LA CINQUIÈME SÉANCE. 

Vendredi 5 octobre i883. 
PRÉSIDENCE DE M. IBANEZ. 



Étaient présents : 

MM. Broch, Dumas, Foerster, Gould, Govi, JIirsch et de 
Kruspér. 

Le Secrétaire donne lecture du Procès-Verbal de la der- 
nière séance, qui est adopté à Tunanimité. 

Signé : G*' Ibanez. 

D' O.-J. Brocii. 
J. Dumas. 
W. Foerster. 
B.-A. Gould. 
G. Govi. 
D"" Ad. Hirscii. 
Ë. DE Kruspér. 
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ANNEXE. 



SEPTIÈME RAPPORT 
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COMITÉ INTERNATIONAL DES POIDS ET MESURES 



AIX 



fiOUVKRNSXKNTS SI6\ATAmKS DK LA GONVEXTION DU METRK 



sun 



L'EXERCICE DE 1883. 



Happori ilii Comité international des Poids et Mesures 
aux Gouvernements sigiiatuiret de la Convention du 
Mètre, sur l'exercice de, i883. 

A l'époque réglemenlaire, nous uotis eiiipressunsde pré- 
seoter aux Gouvernemenls des Hautes Parties contractanles. 
dans la forme liabiluelle, le septième /iapjiorl annuel sur I» 
gestion du (^oniilé inlcrnatinnal des Poids ei Mesures, ei 
sur l'administralinti el les travaux du Bureau inleriialiona), 
dont le Direeleur a fourni au (^milé, dans la session d'au- 
loDitie, les Rapports prescrits par i'arlicle 19 du Règlement. 

Nous résumons ces Itapporls, en les complétant pour le 
reste de l'année, et nous extrayons des Procès-Verbaux de 
la dernière session du Comité les données essentielles, en 
renvoyant, pour les détails, à ces Procès-Verbaux mêmes, 
qui ne tarderont pas à parailre, pour renseigner les Hauts 
Gouvernements sur la marche de l'établissement interna- 
linnal. 



I. 



- Bâtiments et machines. 



Abslraclioti faite des travaux ordinaires d'entretien des 
bâtiments, le Comité a dft faire exécuter dans la salle n° I 
les fondations pour le comparateur géodésique, le plus 
grand et le plus lourd des instruments du Bureau, el qui, 
d'après l'expérience faite avec le comparateur à dilatation, 
exigeait une installation des plus solides, pour pouvoir don- 
ner les résullals qu'on doit en attendre. Le (;omilé,dans la 
séance du A octobre i88a (voir /'rncès-Verbaa.r {\e i88a, 
]i. j-i), ayant décidé en principe cette construction, M. le 



- (18 - 

Itireclpur s'csl ailicssi' ii des frirri'|hn'rn'ur^ ol a siiuiiii^ 
. Rii mois de mars, leur devis au flnreau du Connté, i]ui, iiprès* 
(|iip|qiics modincalions cl réductions, a apprnuvi!' le contrat 
SI Torfait, se moniaiil à gSo©''. Les travaux ont été commen- 
vés 1p 19 avril et termines le 1 1 mai i883. Ils comprennent 
le dêfoncemcnl en rouille, jusqu'à 4" au-dessous du par- 
(|uet, pour alteiiulre le sol ferme, sur lequel il a d'abord été 
étendu une couche de ia^',5 de sable pili^. Sur cette couche, 
il a élé coulé un massîrd'ensemhle de .'ia'"'en béton agglo- 
méré de ciment de Portland, isolé des murs d'enceinte. Sur 
cette base, enfin, on a érigé pour \ùs piliers des micro- 
scopes et le corps du compaialeur quatre massifs spéciaux, 
en bélon aggloméré 1res riche eu ciment de Portiand, tons 
d'une hauteur de a^.eo. Les piliers porte-microscopes eux- 
mêmes avant été placés quelques mois plus tard, le tout a 
pu se lasser sufiisamment. Comme il a fallu, pour exéculer 
ces travaux, évacuer la salle n° I, l'appareil de lhermomélri^_ 
qui y avait été installé provisoirement a été transporté data 
le cabinet de Physique, où il a été placé sur des pilicrsprd 
visoires, posés sur les fonda Lions préparées pour servir d 
linilivement au comparateur Steinheit. 

Le chaulTage de précision des salles, au moyen del'ei 
chaude circulant entre les doubles parois en zinc, a par^ 
lemeul réussi dans la salle IV du comparateur lirunner, â 
elle a élé installée complètement et où l'on a pu maintenn 
pendant de longues périodes, une température très col 
stante, ù condition de ne pas laisser se produire d'interrti 
lion dans la marche de la machine à vapeur qui entretient^ 
circulation de l'eau chaude. Mais, comme il faut ainsi chail| 
fer et surveiller celle machine jour et nuit, ce système Q 
très dispendieux, d'autant plus que les parois en z 
à la longue sont attaquées et perforées par l'eau chaueb 
exigeni de fréquentes réparations, ayant en outre le grfflj 
inconvénient d'iulerrompre les observations. 

Pour ces raisons, M. le Directeur 3 essayé de remplacf 
ce système par l'inslallation de becs de gaz à régulaten 
placés derrière les parois métalliques, ce qui offre l'aval 



lage (l'rviler U: l'iijiniiiL'iin'iil iliriîrl Cl tli? cimiltiire li!s gar. 
lie combustion CL l'uii' siircliaiiirû entre les paMis de zin<^ 
tians une cheminée. Les premiers essais ayant donné uti 
iT.sullal très salisiritisant, on les uontinae, et il est h espérer 
qu'ils rouVniront une solution pratique du problème. 

Les observations faites dans lo caveau supérieur, qui se 
trouve à 5'" au-dossous du sol, ont conslalé que les variu- 
tions diurnes de la température y sont insensibles, et que 
les variations annuelles ne dépassent pas quelques degrés. 
Comme cette cave est parraiteincnl étanche, il sumi de 
|)lacer dans le coiïre-fort qui contient les étalons nn peu de 
i-lilot'ure de calcium pour y maintenir un état de sécheresse 
fie l'air très sullisant. 

Dans le caveau inférieur, au contraire, qui se trouve ii 
lo"* au-dessous du sol, il faut encore lutter contre l'iiuiiii- 
dilé, en raison de l'eau qui, dans les saisons de grandes 
pluies, s'y infiltre par le sol et s'écoule diffiiilement. Pour 
y remédier, le Comité a décidé d'y faire construire un fau\ 
plancher en fer et ciment; ce travail, qui a été estimé à 
600'', s'exécttle en ce moment. La température de ii''de 
caveau étant sensiblement invariable pendant toute 
l'année, il sera prêt à recevoir les* prototypes lorsijue ce 
travail sera terminé, 

Le Comité ayant reconnu que l'appartement occupé par 
le premier adjoint, M. Benoit, était devenu insuffisant pour 

(hmille, a décidé, sur le préavis de ses Cummissions, 
d'augmenter ce loitenient de deux pièces, !i construire sur 
la cour attenant au corps du bâtiment. Cette construction, 
estimée h Soou^*', sera terminée dans le courant de l'année 
prochaine. 

Le deuviènie adjoint, M. Thiesen, occupe le [n'ili ii[qi;ii'- 
leinent de son préflércsseur. 

II. — Instruments. 
Noire nulil[a(;e scientifique se cninpléle do plus en plus 
el nous avons raison d'être salisfails .le nus firaiuls inslru- 
menls. 
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L;i coiistriu'lion du campa m leur i^éiidèsi'juf, ijiii, d'aiirès 
le contrat, aurait dû être livré à la lin de juillet, a été re- 
tardi^^, par dilTérenles causes, dans les ateliers de la Société 
lie Genève; i) sera monté' dans les premières semaines de 
janvier 1884. Les microscopes miciométrigues ont été 
livrés par MM. Brunner depuis plusieurs mois. 

L'étude du comparateur unis'ersél csl complète, sauf la- , 
détermiualion des erreurs de division de son échelle n< 
maie de 3™, qui exige plus de temps; pour l'exécuter dans 
de bonnes conditions, on a *;ommandé à la Société de Ge- 
nève des échelles d'un mètre et d'un décimètre de lon- 
gueur, portant sur une lamolle en or une division en milli- 
mètres dont les derniers sont divisés en dixièmes. Elles | 
vieiment d'être livrées. 

Pour que le comparateur Brunner puisse servir à la 
comparaison des mètres dans l'eau, le Comité a décidé de 
modiUer l'auge en ce sens. Les constructeurs aj'ant déclaré 
que la place manqueriiil dans l'aneieriiie auge poury placer 
les agitateurs, nt qu'il faudrait construire une nouvelle auge 
avec tous tes accessoires nécessaires, ce qtii comporterait 
un devis de 35oo^', le Bureau a cru nécessaire de consulter 
le Comité par circulaire sur cette dépense, qui n'est pas 
prévue dans le budget de 1884. 

La balance pour les pesées clans le vide, modifiée par 
M. Stuckrath.est revenue au Bureau cet automne et parait 
maintenant tenir le vide d'une manière satisfaisanle. Son 
étude sera commencée sans relard. 

Nous ne mentionnerons pas ici en détail les modifications 
et les nombreux petits appareils exécutés dans l'atelier nu 
Bureau. Par contre, nous donnerons, comme précédem- 
ment, la liste de tous les insinimenis et appareils acquis 
par le Bureau en i883, et pour lesquels il y a eu des verse- 
ments effectués dans le courant de cet exercice, de faœn à 
continuer cet inventaire chronologique de noire outillage 
scientifique. Comme celui-ci sera complet, dans ses parties 
essentielles, l'année prochaine, nous en communiquerons 
alors l'inventaire syslémaliquc 
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Liste des instruments acquis en 1883. 

COUPARATKt'RS. 

Comparateur univci'srl. Livré et monté en 1882. Dernier 
versement 1 «mmk» 

Comparateur gc'tfdé.sûfue. j microscopes microméliuiuos 
de MM. Brunner frères \'x->o 

(Le comparateur lui-même seru livré eu juuvicr iH^j ). 

ÉTALONS DE LON'UL'KLR. 

• 

1 ntèti'e en iaitoa, sous forme de 11, avec division sur 
lame d'or (au ^), soigneusement incrustée. Le Iracé, 
qui se trouve sur la surface neutre de la règle, est en 
millimètres sur toute la longueur; les deux millimètres 
extrêmes sont subdivisés en dixièmes. 

1 décimètre du môme métal et de la même construclion, 
avec division semblable. Un échantillon de 15'°™ do 
longueur, décou|)é do la môme lame, pour déterminer 
le coefficient de dilatation au moyen de lappareil 
Fizeau. 

( Ces étalons, construits par la Société genevoise et livrés 
en décembre, ne sont pas encore payés. ) 

POIDS DIVISIONNAIRES. 

4 petits poids en aluminium de o^s^jj et o'"ê'j53j par 
M. Stuckrath, à Berlin .5 

Série de petits poids en (piartz, en forme de lentilles, à 
bords arrondis, allant de lo"'^ jusqu'à 5oo"», par M. Léon 
I^urent, à Paris. 

(La série, qui doit se compléter, n'est pas encore payée.) 

BAROMETRES. 

>. bammètres ordinaires, avec division sur verre, n"' 80 

et 87, par M. Baudin, à Paris <)<> 

TIIER:UOMt..TnES. 

•}. thernnmhres normaux, en verre de Thuriiige, forme 
plate, avec division arbitraire é([uidislante, par U. Fuss, 
à Berlin 101 ,>.5 

A reporter.^. ... 1 li iO , '>■ "> 
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i t/iermoiHèiivt en verro dur et verl, avec divisions 
6quidii:iUnles, en dixièmes de degré, depuis — j° jus- 
qu'à -I- ïi°, puis, après une ampoule intermédiaire, de 
95°, 5 à loî^par Sl.Toiiiiclol.ù i'aris; ir' i2l6,4ii7, 
42t8, 43(9 

4 therninmcireu de même coQsLruction, la divisioD allant 
do —5° à -I-38", puis, après une ampoule ioterm*!- 
diaire, de 65' à 67' et, apr^ une seconde ampoule, 
do 98" à ioa°, par&l. Timuelol, ii Paris; n°' t-J'ill. 
4251 , 4232, 4233 

\ thermomètres, jd-, n" 42ÎJI, 4233, 4256, 42S7 

3 tiiermomèires ni\rmttitx, en verre dur et vert, avec di- 
vision équidislante en dixièmes de degré, allauL ile 
- 6° à io5°, par M. Tounclol; n" 4262,4263 



j finies rodées et recliRées, par MM. Brunner frères . , a6 

POMPES A MEDCURE. 

1 pompe h mercure sans robinets, par M. Alvergniat, à 
Paris (non encore payée). 

AI>l>Altl£ILS llIVliBS. 

1 éléments Biinxen, grand modèle, par M. Ducretet, à 

Paria (non encore payes). 
3 verres dmsés, pour l'étude des vis micrométriques, 

par MM. Brunner frères gî 

1 tiibe en ciii"re do So™ de diamètre, pour une [ictito 

chaudière (thormora. â air) ai 

Siip/Mrt du thermomètre à air dans la position horizon- 
tale (non encore payé). 
I voltamètre avec électrodes, par M. Ducretet, à Paris 
(non encore payé). 

Total dépensé en 1883 i5a6a,5 

Liste antérieure l 'M 

Uéiicnse totale, pour les appareils, à la fin do i883. 139 

in. — Prototypes, 

I,a l'aliricuIJon, des promiypos piir .\I. Miiiilivv ii LnndrcsJ 




îivaiic.c, iiiiiis |iliis li.'iilciiii'iil fin'iiii ni- l'aviiil i'S])rrr. I,i' 
Comilé avait cru d'abciid qu'il recevrait l«s jiremiers kilo- 
grammes des protolypes dans le courant tic l'été ilcmior. 
Il paraît que Ir9 analyses de MM. Stas el Kebray avaieiU 
constaté dans l'iridium nécessaire à l'alliage encore quelques 
traces de rhodium et de ruthénium qu'il a fallu éliminer, 
ainsi qu'un défaut d'homogénéité qu'on doit faire dispa- 
raître; ces opérations, commencées au mois de mars, 
doivent être terminées procliainemenl. Par contre, le pla- 
tine nécessaire aux kilogrammes et aux règles est préparé 
depuis le mois de mars dernier et a été trouvé parraileitient 
pur parMM.Staset Debray, M.Mallbe.v affirme qu'il u'élail 
pas possible d'entreprendre l'affinage des deux métaux St la 
fois et qu'aucun délai, autre que ceux qui sont absolument 
nécessaires, n'est intervenu. Enfin il déclare qui; tout l'ap- 
pareil mécanique destinée faire les cylindres pour les kilo- 
grammes et à raboter les règles destinées à devenir les 
mètres est terminé el prêt à fonctionner. 

Obligé de fixer lo programme détaillé pour les opéra- 
tions de comparaisons et de calculs, auxquelles il faudra 
soumettre les prototypes pour en établir les équations, le 
Comité a été amené à reconnaître que, pour les kilo- 
grammes, ce grand travail serait notablement simplifié si, 
faisant usage de l'article 3 des Dispositions transitoires de 
la Convention, pour modifier la résolution 'ik de la Com- 
mission internationale du Mètre, on choisissait dés à pré- 
sent le kilogramme K,„ pour prololype international, eu 
raison de son égnlité p;irfaiip avec le kilogramme des Ar- 
chives. 

Pour ces motifs, dont le développement se trouve dans 
le Procès-Verbal de la séance du 3 octobre, le Comité a, 
dans celte même séance, pris les résolutions suivantes : 

Le Kilogramme K,,,, dont4'âqualioii par rapport au prototype des 
Arcliives a éti^ déterminée égale à zéro fiar la Commid^ion mi\le, cxl 
choisi pour prototype iutornatîoiial du kiloiirunime. 

Co kilàgranimo K„, som coniparô, an eu m m encornent i\c toutes les 
opérations, à trois autres kilo},'ranimcs lémuins, el sera ensuite dé)His('^ 



«vpc se:* It'muins diuis lo tuviiuii i)i> Iliirciiii iiili'rniiliiiiial. IjirsiiUC 
les é<iuslbns rulalives do tous les autres pruLutypcti sorunl i 
j\s seront tous compares su pralolypo intornslionui ; à la fin do toul 
les opérations, ce dernier sera do nouveau coitii>aré i ses Irois t^ J 
moins, [tour constater son invariabilité. 

Il est bien enlcnrlu que ce citoix du kilogramme iulei 
nulioiial rt'sle sotiiiiis à l.i sanction di- la Conféreiire gé 
raie des Poids el Mesures, prévue par l'article 2 des Dis 
sitiona irausitoircs de la Convention du Mètjc. 



IV. - 



Personnel. 



Déjà, dans noire dernier Mappurl, nous avons al 
lention des (iouveineinciils sur le danger auquel le Comi|^ 
i^st exposé, lie ne pas se trouver en nombre pour (iélilié« 
j)ar suite de plusieurs circonstances : d'abord, la dispersiot 
sur les deux mondes de ses Membres, dont plusieurs on) 
de très longs voyages à faire potir se rendre à Paria; t 
suite, les situations scionliOques ou adminisiratîvt 
pées par eux el qui les retiennent parfois par d'inipérk 
devoirs dans leur pays; puis l'âge avancé de plusieun 
il'enlre eux, empècbés souvent par des motifs de saabj 
d'entreprendre un si long voyage; et enfin le fait ■'egri^ 
table que l'un des Membres, M, Husny-Bey, désigné daiâ 
l'origine par la Conférence diplomatique pour faire paît 
du Comité, n'a jamais rempli ses fonctions de Membre a 
au point que le Comifé n'a jamais pu entrer en relatd 
avec lui depuis la première année de sa nomination. 

Le danger signalé s'est réalisé celle fois, en ce sens qU 
deux des Membres étant retenus par leurs occupalious dtn 
leur pays, et quatre autres étant empêchés par maladiedl 
Comité ne s'est pas trouvé en nombre le jour de la convi 
cation et a dû atlendve, afin d'être en état de délibérer \ 
lablement, que notre collègue M. Dumas fiH sufOsamm 
rétabli pour pouvoir nous recevoir chez lui. 

Ëlunl donnée celle si! nation, el irciviini |>ii uMcnir, inalgj 
jilusieurs démarclies auprès de rViuhiissadi' ili' TiU'quU 



aiiciiiio iiil'oi'iniilioti mi sujcl il(; M. IIii'^ilv-IIc.v, I<- Cutiiilt' 
s'est vu obligé <ie décider, dans la séance du a8 seplfnilire, 
qu'il considère M. Husiiy-Bey comme démissionnaire de 
fait, el qu'il se réserve, conformément à l'article IV du Ifè- 
glemcnt de la Conveulion, le droit de remplir la vacancv 

ii en résulte. 

Celte résolution a été portée à lu connaissance de M. l'Ain- 
1)assadeui' de Turquie, par lettre du io septembre dernier. 

A l'approclje de la période des grands travaux de coiiiiia- 
'aison des protolj'pes, le Comité a tenu à compléter le per- 
sonnel scientifique du Bureau international et, avant tout, 
a régulariser déliiiilivcnient la situation du Directeur. M. le 
D' Broch n'avait rempli jusqu'à présent ses fonctions que 
provisoirement et seulement pendant une partie de l'an- 

ie, tandis que pendant l'autre, où il était oblifré de ren- 
trer dans son pays, il était leuiplacé par M. le 1)'' l'ernet ou 
M-. le D' Benoit. Maintenant, M. Brocb a pu s'arranger de 
façon à pouvoir vouer, désormais, tout son temps à la di- 
rection de notre établissement; en conséquence, le Comité 
international a nommé, dans la séance du iS septembre, 
M- le h' Brocb, Directeur du Bureau international des Poids 
et Mesures, aux conditions réglementaires de la t^unven- 
iion. 

H. le D'' Pornct, savant atlacbé au Bureau, ayant été, par 
<la nomination dérinitive du Directeur, dispensé désormais 
de totile fonction administrative, a été définitivement chargé 
de la section de tliermométric, et sa position assimilée ii 
celle des adjoints en titre. 

Le second adjoint, M. Marek, ayant quitté le Bureau le 
"mars i883, le (Comité l'a remplacé, d'abord provisoire- 
ment pour six mois, par M. le D*" Max Tbieseu, de Berlin, 
qui avait été attaché autrefois au Bureau dus Poids et 

Eesures d'Allemagne. M. Thiesen est entré le i5 juin fi 
reteuil; l'essai stipulé ayant eu lieu à la satisfaction du 
Comité, et M. Tbiesen s'étani déclaré disposé â accepter 
irtéfinilivemetil lu charge, M. te 1)'^ Tbiesen a été nommé, 



ilaiis la sêaTiro du ■! ocluhrc, secoiii) a(l,ii>iii1 ilii Hiirpaii dej 
l'uids et Mesures, d'abord pour un an, el chargé de la S 
lion des pesées, 

Quant aux aides, M. Brice, qui avait déjà été eiiipâcl 
pendant plusieurs mois de maladie, de Iravailler régulière- 
ment, a donné sa démission, pour des motifs de santé, au 
commencement de mars, et a quille le Bureau le i" juin. 
M. le Directeur a nommé à sa place M. Isaaclisen, licencié 
es sciences de l'Universilé de Ciu'isliania, qui est entré en 
l'onction dèa le commencement d'août; il est attaché parti- 
culièrement à M. le Directeur, pour l'aider dans les Iravaifi 
scientiliques et d'administration. 

M. Garnier, l'ancien aide de M. Marek, 3 été pendad 
plusieurs mois mis it la disposition de M. Pernet, poui"~~ 
l'aider, à cdté de M. Chappuis, dans les calcids et la rédac- 
tion de ses anciennes observations. A partir du mois d'aoilK, 
il a été attaché à M. le D'' Thiesen. 

Comme notre premier adjoini, M. le h' Benoît, est sut 
chargé de travaux et le sera encore davantage prochaiiH 
ment, lorsqu'il aura à s'occuper en outre du comparateui'" 
géodésique, le Comité a décidé, pour lui donner un second 
aide, d'attacher au Bureau un jeune savant, M. le D' Ch.-E. 
Cuillaumc, élève de l'École Polytechnique el de rilniver8il4 
de Zurich, en lui accordant le traitement des aides. 
1)^ (luiliaume, entré le i" uctolJie, donne pleine satisfa^ 
tion à M. le Directeur el à M. le II' Benoît. 



)our 
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V. — Bibliothèque. 

L'installation de la Bibliothèque dans la salle des Cunl^ 
rences, décidée l'année dernière, n'a pas encore été effe^ 
tuée, attendu que les devis pour des armoires ont paru t 
élevés an Comité, qui a chargé M. le Directeur d'étucH 
un projet pour les remplacer par un système de rayons I 
fer, ^ui seront installés procjiainemenl. 

Par contre, les sommes allouées par le budget à la I 
bliollièque ont permis d'augmenter les abonnements à A 
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revuos scionlifii]iiPS et <lc riiiic racqiiisiiiuii il'iiii cpriiiiii 
nombre d'Ouvrages iniporlaiit^. 

Voici la lisle des journaux el revues |>éri(H|if|iios,inxfniols 
le Bureau est abonné : 

1. Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, Paris, 

2. loarnal do Piiysiqiie théorique et appliquée, l'nrts. 

3. Annales de Cliimio et de Physique. Paris. 
i. Bulletin météorologique. Paris. 

H. Archives des sciences phjsîques et naturelles. Genève. 

6. Procoedings of the Royal "Society. London. 

7. Ttie philosopliical Magazine and Juurnal of Science. Lcndun. 

8. Natnre, a woeldy illustraled Journal of Science, l.ondon. 

0. Dinglers polytechnisches Journal. Stuttgart. 

10. Annalen der Physik und Chemie*, BeiblUltcr zu dens^^lbeii. 

Leipzig. 

11. Reperlorium der Physib. MQncben und Leipzig. 
ii. Zeitsclirirt Tàr [nstrumcntonbundc. Berlin. 

13. Die Forlschritle der PhysJt. Berlin. 

i i. Tlio American Journal of Science. New-Haven ( Connecticul ). 

LISTE DBS ODVHtGES ACHETÉS BN |883. 

1. Base du Système métrique Tome l\ BjoI et \rago, Observa- 

tions géodésiques. 

2. KupITer, Bapporl sur i'Associatiun internatmnale pour l'unifor- 

mité des poids, des mesures et des monnaies dans tout le 
monde. Saint-Pétersbourg, i8tK) 
3 Clarke, Lient. -C. Abstracts of the Résulta of the Comparisons 
of Standards ofLonglti ofEngland, France, Belgium, Prussia, 
Itus9ia,lndia, Austraiia, madcat tlioOrdnanceSurvey Office, 
Suulliamplon. ( Philosophical Transactions, i866.) 

4. l'.larice, Lieut.-Col. Rosulls or the Con par sons of Standards of 

Li'ngtli lit En^lajid, Austr d S| a n Lnited States, Cape of 
Uoiid lloj>o and uf a second R sa an Standard, made by tlic 
Ordnance Survey Oftlcc Soullianptn (Philosophical Trans- 
actions, 187J.) , 
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. IliicyiT. nenoNil, Oio iNlse-iBG? oiisgefillirlon Veriîlpicliiinjreti 
iiiiL lier C()|)iB N° ix der Bessersclien Tuiâo. Berlin, 187-j. 

. Kiilter. Metric System of Weigtlis iind Moasures, comiwred 
^villi Britisli Standards Wojgtlis and Measures. London, iStiG. 

'. SLamkurl, Sur une nuuvcllc niflhoile simpls pour la comparai- 
son de mesures de longueur (a Mémoires ), Haye. 1872, 

., Violle, Cours Je Physiiiuc. Tome I. Paris, i883. 

. Wiedemann, Die Lelire von der Elektrieiliir. Tomes I. Il H III. 
Uipzig, iSSa-iHâS. 

. Airy, On the algebraical and numerical ttieory of errors of ob- 
si'.rvBtioii, 1S61. 

. Landok und HiJrnsieiii. Pli>>ikalisL'li-(:ln'misclip Taliellen, fiiT- 



r> In Biblii't/icr/iie fin Biireiiit il 
1:1 P<,i.ls et Mi-siiri-s (iM83). 



Par le Burma Cenlrnl tic l'Asuociiithn géiirMx'f/t/e intrriinlio- 

I. Beslinimung der liingendifrerunz zwischen Berlin und Lund; 

liera utifîegeben von Bruhns. Lund. 1870. 
S. Beslimmung der La ngen différent zwiscben Berlin und VVien : 

tierausgcgriwn von Bruhns. Leipzig, 1871. 
:t. Aslronomiscb-GeodiiLisclie Arbeilen im Jahre 1870. 
4, Astronomisch-GeodUtischa Arbeiten im labre 1871. 
.'t. Aslronomiseh-Geodiilische Arbeilen ira Jabre 1867, iS6g und 



0. AstronomJsch-Geod*a1isclie Arbeilen ii 
7. Aslronomiscb-Geodalische Arbeilen ii 



. Jabre 1873 und iS?:). 
.Jabre 18B1 und i8Bï. 



H. Beslimmung des Langenunterscbiedea zwischen den Slern- 

warlonvon Giitlingen und Alloua; von Professor D* C.-A.- 

V. Peters. Kiel, 188.0. 
y. WassersUndszeiger fiir die miltleren Hiihen; von F.-H. Keiz, 

CiviMngenieur. Hamburg, 1873. 
10. Plaolomour, Délermination téli^'grapliique de la différence At 

!on>;iludo enlro Genève et Slrasb"ur<;; exécutée en 18; 

Genève, 1871J, • 
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11. Das iMitlelwasser dor Oslsoe hoi Suinciiiunclo; Ijoaibi'itel 

von \\\ Soibt. Berlin, 1881. 

12. Ueber die Nivellements-Arbeiten ini Prciissischcn Staale iiml 

(lie Darstellung ihrer Resullate in richtigen Mecresli()hen. 
Berlin, 1881. 

!.'{. Das Priicisions-Nivellement. Erster Band. Arbeilen in don 
Jahren 1867-1875. Berlin, 1876. 

li. Pracisions-Nivellcment der Elbe; v. \V. Seibt. Erste Mittli. 
Berlin, 1878. . 

iri. Pracisions-Nivellement der Elbe; v. \V. Seibl. Zwdte Mitlli. 
Berlin, 1881. 

l(». Gradmessungs-Nivellement zwischcn Swinenfii'inde iind Am- 
sterdam . 

17. Winkel-und Scitenjj;!eicliungen ; von D' Alfred Westphal. 

Berlin, 1880. 

18. Ueber die Beziehung der bei der Slalions-Aus,i^leichung 

irewahllen Nullrichlung; von Willielm Werner. Berlin, 
1880. 

19. Vergleichung einiger liauptdreiecksketten der koniglichen * 

Landeslriangulalion, mit der Besselschen iMethode. Berlin 

1879- 

20. Das Uheinische Dreiecknetz. Ilefl I. Die Bonner Basis. Berlin, 

1876. 

21. Das Rheinische Dreiecksnelz . Heft H. Die Riebtungs-Beo- 

bachtungen. Berlin, 1878. 

22. Das Hessische Dreiecknetz. Berlin, 1882. 

i3. Beobachtungen mit dem Besselschen Pendel-Apparate in 
Konigsberg und Guldenstcin; von D*^ C.-F.-W. Peters. 
Hamburg, 1874. 

21. Der Einfluss der Lateralrefraktion auf das Messen von Ilori- 
zontalwinkeln; von Professer D' A. Fischer. Berlin, 1882. 

25. Die Figur der Erde, ein Beitrag zur europaischen Gradmes- 

sung; von Heinrich Bruns. Berlin, 1878. 

26. Protokoll der permanenten Commission der mitteleuropiii- 

schen Gradmessung in Wien, vom 25. bis 3o. April 1867. 
Berlin, 1882. 

27. Comptes rendus des séances de la Commission permanente 

de l'Association géodési(|ue internationale pour la mesure 



— so- 
dés di'jjrés (in Europe, RupiHjrt s^iiéral jiour . 
1B75, iH;G, 1H77, i«7B, 18711, 1880. l88j el 



raiNiée 187H 
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II. Par M. le D' 0-.I. Hiwl, : 
I. Den iiorske justerbeslyrolses ajetlo Aarsberelning. Afgivei 

[5 Docbr 1883. KrJsLîania. i8e3. 

III. Par \ liiiiia Office, u Reenrii ilepartimrnl » : 
1. Trigonomotricol Survey of IniJia. Vol. IX, The 1 

grapliic longitude operalions. 

IV. Par lo Biirenii Cciitrul mélénrolngiqiie de Frniici- : 
\ . Annales du Bureau Ccnlral météorologiquy tic France. Tomefl 

Tomes III et IV. 

V. Par M. leD' H. Wild : 
t. Biilletm de la Commission polaire interna liona le; U\ 

Sainl-Pélersljour?, 1883. 

^'l. Par M. Clinncy, Standards OJftcr, Ijiiidnn : 
i. r.Blculalions of Densities and Expansions, G, 

VU. Par le Cliirf Signal-OJfice nfthr Unilml State> : 

I. The motions of (luids and solids on the Eartli surface, byPrâ 

fessor William Ferrel ; reprinted ivitli note by Frank Wald< 

Wasliinglon, 1883, 
â. The Study of Het«orolo^ in thc lii^ber schools of GennaBjfl 

Switxerland and Austria, by Frank Waldo. Wasliîng 

i883. 
J, .\nnu3l Report of tbe Cbief Signal'OrQce lu tlie Secrelary a 

War for ,1 lie fiscal Vear endinf; June 3o, iSfio, Part | 



\'iri. Par le Général Ibanfz: 

J , Memorias liel Inslituto Geof;ralicc 
Madrid, i883. 

I.X. Par.M. B.-A. Gmild : 

I. li.-A. Gould, Anales de la Offlcina 



,' Esladistico. Tome ïfM 



En soinini'. ratignietilalion de notre Bibltcilhétiiie dans 
le courant du dernier cxL'rcicc se résume de la manière 
suivante : 

AboDDetnenls 1 4 ouvrages eji '^o volumes ou Tasciculcs. 

Achats Il D i.{ » * 

PublitalioDa du Bureau. . . . 'i •• » n » 

Dons 35 1 46 u u 

ToUl fi3 « 83 . 

Comme noire dernier Happorl indiquait un total de 
i8a Ouvrages en i556 Volumes ou Fascicules, la Biblio- 
thèque se compose donc, à la fin de i883, de a45 Ouvrages 
en i638 Volumes ou Fascicules. 

VI. — Travaux du Bureau international. 

Le deuxième Volume des Troi-ai/j: ei Mémoires du Bu- 
reau international des Poids et Mesures a paru dans le 
courant de celte année. Il conlienl dans la première Partie 
les Mesures de dilatation et comparaisons des liègles mé- 
triques, par M. le D' Benoil; et les Pesées exécutées du 
Y" octobre 1879 au 3o octobre i%^i, par M. Marek; enfin, 
dans la seconde Partie, un Mémoire de M. le D'' Broch sur 
la Dilatation du m.ercure. 

Le troisième Volume, qui contiendra, entre autres, la 
Buite des Mesures de dilatation de M. Benoît et la fin des 
Pesées de M. Marek, esl sous presse et pourra pauaitre dans 
la première moitié de i884. Il sera suivi de près par le 
quatrième Volume, pour lequel les matériaux sont déjà 
rassemblés en grande partie. 

• Nous résumons brièvement les principaux Iravaus et 
occupations du personnel scientifique. 

M. le D' lirocli, outre les travaux ordinaires de direction 
et de surveillance, a exécute plusieurs pesées d'anciens 
étalons. 

D'abord les élalons portugais, remis depuis le mois de 



mai 1881 un Bureau, et coiiiprenanl : 

I mëlrcà bouts, transformé en mélrp ii traits d'ii 

Silbermaim ; 
1 yard ( n" 19) en mitai de Baily; 
I kilogramme en laiton, avac bouton à dévisser; 
I livre avoirdupois (n° 13) en métal de Baily; 
I litre avec obturateur, 

n'oiii pu ^Irc examinés que lians le courant de ce'tte année, 
parce qu'il a l'allu y employer le comparateur universel 
pour le jard que M. le li' Benoît y a comparé, tandis que 
M. le D' Pernel a détermiiié le Mètre, et M. le D' Bn 
lui-même les Poids et le volume du Litre. 

Nous communiquons plus loin les résullals de ces coi 
paraisons, dont la précision a di^ être proportionnée à l'état 
de ces étalons secondaires, qui avaient beaucoup souffert 
par le transport; dans le Chapitre V!I, nous insérons éga- 
lement [a corresponds uce échangée h ce sujet avec le Gou- 
vernemenl portugais. 

Au commencement d'avril, M. Chaney, de Londres, offi- 
cier en charg'e des étalons du Royaume-Uni de la (irande- 
Brelagne et de l'Irlande, s'est adressé S M. le Directeur du 
Bureau par lettre privée, pçur s'informer si une demande 
officielle de la part de la Grande-Bretagne, d'obtenir une 
détermination de quelques étalons anglais au Bureau înler- 
national, serait bien accueillie. M. le Directeur ayant porté 
cette demande à la connaissance de M. le Président, celui-ci 
n'a pas hésité à répondre qu'une pareille démarche du 
Gouvernement Britannique trouverait un accueil empressé. 
El comme le Gouvernement d'Angleterre, par l'intermé- 
diaire de son Ministre plénipotentiaire à Madrid, M. Morier, 
a demanilé à M. le Président de faire comparer, au Bureau 
international des Poids et Mesures, le kilogramme étalon 
désigné par * (le même qui avait été comparé en i8;i5 par 
M. le professeur Miller avec le kilogramme des Archives), 
ainsi qu'une livre avoirdupois et une once-troj, le Bureau 
du Comité a imtnédiatpmont aulnrisé M. k' II'" Brorh ;i pro- 



J 

om^H 



céiler, avec M. Clianp,v, aux comparaisons iiécessoircs et à 
y employer la grande balance Ruepreulit n" 1, réservée aux 
comparaisons des kilogrammes prototypes. M. Chaney est 
arrivé an Bureau international le a8 mai i883, porteur du 
kilogramme iG en platine, construit en 1843 par Gambey, 
d'un étalon de lu livre avoirdupois, marqué S, et d'un étalon 
de l'once-troy, ces deux derniers étalons construits en r874 
par M. Oertling avec un alliage de platine-iridium, Tourni 
par MM-'Jobnson, Matthey etC'"; enfin de deux livres avoir- 
dupois, en bronze doré, marquées n"' 31 et 32, construites 
en 1844 sous la direction du professeur Miller, et conser- 
vées à l'Observatoire de fireenwich, après leur vérificaliou 
par M. Miller en i845. 

M. le Directeur était convenu avec M. Clianey de com- 
parer le kilogramme €, en série fermée, avec nos étalons 
types K„„ K, et S. Les comparaisons du kilogramme anglais 
avec chacun de ces trois étalons, ainsi que la vérillcalion 
de l'once-troy, ont eu lieu en présence de M. Chaney; 
par contre, les nouvelles comparaisons de nos trois kilo- 
grammes types entre eux ont eu lieu après le départ de 
M. Chaney, qui, ayant dû retourner à Londres le 6 juin, 
a emporté avec lui le kilogramme et l'étalon de l'once, 
tandis qu'il a laissé les trois étalons de la livre avoirdupois 
au Bureau, pour y être déterminés par les soins de M. le 
Directeur. 

Les comparaisons ultérieures entre nos trois étalons K,„, 
K, et S étant terminées le 16 juin, M. le Directeur nous a 
adressé le a3 juin i883 un Rapport détaillé sur les résultats 
des comparaisons du kilogramme anglais, que nous avons 
fait parvenir à l'Ambassade d'Angleterre. 

Les résultats de toutes ces comparaisons ont été très 
satisraisants. L'erreur probable du résultat n'est que de 
o"',oo3, et les équations trouvées entre les masses de nos 
trois kilogrammes K,,,, k, et S s'accordent, dans les limites 
des erreurs, avec celles établies en décembre 188a et jan- 
vier i883, par M. Marek, dans une série Terniée de compa- 
raisons de ces trois kilogrammes nver dfii\ antres, ce qui 
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prauïC que les erreurs probables sont Lieu rexpresaioii 
réelle île l'exuetilinlc des (lesées. 

Lu déterminalioii des trois livres avoirdupois a élé exé- 
cutée par M. le If Bi'ocb, au mois d'août, avec le même 1 
succès. 



M. le D' Benoît a exécuté, dans le courant de !'( 
passé, les travaux suivants : 



I. — Jii CniiipatotPiir lie la Sociéii! genemisc. 

Il a déterminé tes équations ot les coefficients de dilatation des -i 
étalons suivants : 

1 . Règle divisée du pendule à réversion de Itepsold, appartenant & 1 
l'Espagne; 

2. Mëlro en lieux platine, appartenant à l'Eispagne; 

3. Mètre en forme do H, en acier, construit par Hepsold et appar- 
tenant au • Lake-Survey > des États-Unis î 

4. Mètre en laiton, (in forme do H, marqué de la lettre Â, cunstmit 
par la Société genevoise, et appartenant au Bureau impérial des Poids 
et Mesures à Vienne; 

5. Mètre en laiton, de section rectangulaire, construit par Starba 
et Kammerer, appartenant également au Bureau des Poids et Mesures 
de Vienne ; 

6. Étalon bimétallique o:i aoier et laiton, appartenant à l'appareil 
pour la mesure des bases, du Dépét de la guerre ùa France. 

7. Règle en cuivre rouge, en forme de X, appartenant à M. Tresca. 

8 . Règle en fer, construite par la Société genevoise, du même métal 
dont seront faites les règles normales du comparateur géodésique. 

9. Enfin M. Bonolt a dèlerminé la dilatation d'un mètre tracd sur 
un tube de verre par M. Baudin. 

Les calculs relatifs à toules ces détenninaiious, ainsi que 
ceux des observations antérieures de i88a, ont été entière- 
ment terminés par M. Benoît et son calculateur, M. Perrol, 
et le Mémoire destiné au Tome III livré à rimpriinerie. 

Les travaux exécutés sur quelques-unes des règles précé- 
dentes ont élé l'occasion de nouvelles reclierches sur le 
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choix d'un liquide approprié aux comparaisons des étalons 
en fer et en acier. Les essais de différentes huiles végétales 
n'ayant pas bien réussi, après quelques épreuves favorables 
faites en petit par notre mécanicien, M. Wagner, avec une 
solution saturée de Borate de potasse, M. Benoît Ta essayée 
en grand et a obtenu le meilleur résultat. 

II. — Au Cnmparoteiir universel, 

i. Étude du comparateur. RectiQcalions diverses et modification 
complète de l'éclairage. Étude des vis micrométriques des quatre mi- 
croscopes. 

2. Comparaison entre la grande règle du comparateur (de 2") et 
la règle normale en laiton d'une part, et la règle type II en platine 
iridié d'autre part. Ces comparaisons, exécutées d'abord avec la plus 
haute température de l'été, seront continuées jusqu'au milieu d.. 
l'hiver, de manière à donner, par des séries d'opérations indépen- 
dantes, et avec deux règles de composition très différente, et dont les 
coefficients de dilatation sont connus très exactement, les équations 
de chacun des deux mètres de la grande règle, ainsi que son coeffi- 
cient de dilatation. 

3. Étalonnage et étude de la division de la grande règle du compa- 
rateur. Ce travail de longue haleine sera continué régulièrement, en 
môme temps que l'étude de la division de la règle normale. 

4. Étalonnage approximatif et mesure de la dilatation du yard éta- 
lon portugais. 

5. Comparaisons de la règle du pendule à réversion, appartenant à 
la Commission géodésique suisse, avec la règle normale en bronze et 
avec la règle type n" II en platine iridié. Ces comparaisons seront 
continuées jusqu'au minimum do température en hiver. 

III. — Avec P appareil Fizeau, 

\ . Achèvement de la série fondamentale pour déterminer, avec le 
nouvel appareil, les constantes du tréf)ied, dans le vide. Établisse- 
ment de la loi de variation de l'indice de réfraction de l'air avec la 
température. Les calculs sjnt entièrement terminés. 

2. Mesures de dilatation do nombreux échantillons de différentes 



matières: quaru, sjkiiIi, béryl, [jlotinp, iridium, plaline iridié à lojiour 
loo, etc. 

Les calculs sont en cours d'eiécution. 

3. Pour la mesure de la longueur d'onde au moyen du sgihéramètre J 
de Hermann et PHï'ter, M. Benoît a fait conalruire à l'atelier les pièces 1 
nécessaires et monter l'appareil. Le travad n'est pas encore terminé? 
louterois on reconnaît déjà que la longueur d'onde de la raie du so- 
dium sera très voisine de celle donnée par M. Mascart. 



Enfin M. Benoit a remonlé le haronièlre auxiliaire n' 3, à 
conslruil pai' M. Marek el décrit par lui dans le Tome II ] 
des Annales. L'opération du remplissage, en faisatil bouillirfl 
le mercure dans le Inbe, sous le vide, a très bien réus 
le baromèlre, monté sur un des piliers de la salle 111, sera-1 
un des meilleurs de notre Établissemenl. 

Les travaux de M. Marck pendant l'automne i8l 
l'hiver dernier se Irouvent déjà imprimés pour le Iroisième-1 
Volume des Trat-auj^ et Mémoires. Nous ne ferons que lesÉ 
mentionner rapidement. 

M. Marek a répété le calibrage de plusieurs thermomètres 1 
de premier rang, employés dans la Section des peséesï^ 
comparé au premier calibrage de 1879, on a constaté c 
petites modilications, qui ordinairement ne dépassent p; 
quelques millièmes et, pour un seul thermomètre, atlei-i 
gnent 0,01 de degré. Les indications de tous les thermo^ll 
mètres de cette Scclion ont été rapportées à celles dufl 
ihermomélre L, conslruil en cristal par MM, Alvergniat,! 
qui a servi jusqu'i^ présent d'étalon pour les opérations de' 
pesées. 

M. Marek avait commencé l'étude du baromètre non 
n" n, mais il n'a pu la terminer avant son départ; il ci 
dut à la nécessité de remplir ce -baromètre à nouveau. 

Les poids divisionnaires en platine iridié, de la bolte4 
marquée Oe, ont été complètement déterminés par M. Ma-I 
rek, depuis aooe jusqu'au poids de i^b. 

Le volume de chaque pièce, jusqu'à 5*, a été déterminS'l 



iadividuclleineiil par [lesêe hydroslaliijue. La lieiisilé (en 
moyenne de aijSaayS) varie 1res peu d'une pièce b l'autre. 
M. Marek a vérifié également les poids divisionnaires en 
platine de la boite W. 

Déjà, au printemps de 1882, M. Marek avait éommencé 
une série de comparaisons enlre le kilogramme K,,, (dé- 
claré depuis lors protolype înlernalional) et les deux kilo- 
grammes types du Bureau, désignés par C et S, auxquels il 
avait encore ajouté un kilogramme en platine, appartenant 
à l'Espagne. 

Après avoir, au mois de juillet 1882, déterminé, par pesée 
hydrostatique, le volume du kilogramme K„„ M. Marek a 
exécuté une seconde série de comparaisons enlre les mêmes 
quatre étalons, et à cette occasion il a constaté une très 
légère augmentalion, de o'°6,o38, dans la masse de K,,,. 
Suivant le conseil de notre collègue M, Stas, on a soumis 
ce kilogramme ii un double lavage au moyen de vapeurs 
d'alcool et d'eau pure, après quoi on l'a laissé sécher sous 
une cloche avec de la potasse causiique anhydre. L'ayant 
comparé, après ces opérations, de nouveau en série fermée, 
aux quatre étalons mentionnés, on a retrouvé son ancien 
poids à o^B.ooS près, c'est-à-dire dans les limites des erreurs 
(le détermination. 

Le kilogramme-type eu forme de cylindre, désigné par 
la lettre C, a servi avec l'autre kilogramme-type du même 
alliage, mais en forme de sphère tronquée, désigné par la 
lettre S, dans les comparaisons des années 1 879-80. Depuis 
le 3o août 1880, le type C n'avait plus servi; après l'avoir 
sorti de sa boite, le i3 mai 188a, et employé aux comparai- 
sons fondamentales avec le kilogramme K„i,on l'a dériniii- 
vemeiit réintégré dans sa boîte le 16 janvier i883, et il sera 
conservé désormais comme type de contrôle. L'autre kilo- 
gramme-type S a servi de pj-éférence dans toutes les com- 
paraisons de kilogrammes, dupuis 1879 jusqu'à présent, et 
a été également transporté à Londres pour y être comparé- 
à l'étalon anglais. Malgré cet usage fréquent pendant ces 
cinq ans, la valeur de cet ^alon n'a varié que de 1 à a ccn- 



lièmiis de iiiiHij^ramiiiL-; en janvier i883, il él»U parfaite- I 
mdiil ruveiiu à la première valeur de 1879. 

M. le D' Pernel a été occupé, après le re'tour de son 4 
coDgé, le 25 novembre 1882, aux études des thermomètres 4 
dont il s'était servi dans ses comparaisons des Mètres, ainsi I 
qu'à la comparaison des tliermomèlres employés dans les i 
autres sections; ces éludes embrassent i5o .séries envîpo 
chacune de 10 comparaisons faites au micromètre. 

M. Pernel s'est occupé ensuite exclusivement de la r 
duclion de ses anciens travaux exécutés depuis r879; 
avec le concours de plusieurs aides, qui avaient été mis i 
sa disposition, il a terminé le ta août la rédaction de set 
anciens travaux, dont le manuscrit a été ensuite remis au. 
mois de septembre à l'imprimerie. 

Depuis lors, M. Pernel a travaillé exclusivement aux e 
pérîences du thermomètre à air. Il a d'abord répété, avociJ 
M. Chappuis, le calibrage du lliermomélre Baudin n' < 
divisé en dixièmes de degré dans toute l'éicndue de l'échelle, i 
lequel sert d'étalon dans ces éludes; il force de soins, l'in-J 
certitude des corrections du calibre de cet étalon ne dépasses 
plus sensiblement o%ooi, 

M. Peroet a transporté les installations pour le *thermorl 
mètre à air dans le cabinet de Physique, où il a monté éga- 
lement le baromèlre normal n" I ; il a préparé le mercure ■ < 
nécessaire et surveillé la construction d'un appareil poU] 
la détermination du coefficient de dilatation du ballon du 
Ibermomèlre à air; celle dilatation et la déformation ther- 
mique du ballon ont été étudiées. A celle occasion, M. Per^ 
net a irAivé pour la compressibililé de l'eau, ù la tempéra- 
ture de "".G, la valeur 0,000047 P"'' atmosphère. 

En outre, M. Pernel a comparé de nouveau les échelles 
barométriques des deux baromètres normaux entre elles 
et avec la règle type n' I, et comparé le baromèlre normal 
n° I avec le baromèlre auxiliaire n" 3 et avec un autre baro- 
mètre, apporté par M. Frank Waldo, du Signal Service des 
Ëlats-Unis, et comparé par lui à celui de Saiul-Péters- 
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bourg; d'où il rôsulle quo le baromètre normal 1 du Bureau 
coQcorde avec le baromètre normal de l'Obsenaloire phy- 
sique central de ^aml-Pétersbourg, dans les limites des 
errours d'observation, c'est-à-dire à quelques centièmes de 
millimètre près. 



M. leD'Thiesen.qui est entré au Bureau le 1 5 juin i883, 
a d'abord été chargé de la vériricalion d'une série de poids 
divisionnaires en aluminium (boite W), qui avaient subi 
des altérations sensibles par l'usage. Ensuile il a commencé 
l'étalonnage complet d'une série de poids, depuis le kilo- 
gramme jusqu'au gramme, en laiton doré, construits par 
Westpl al à Celle. Celle boite doit servir aux déterminations 
des poids en laiton, qui nous sont envoyés assez souvent 
par des Goiiverneinents, des savants et des constructeurs, 
et pour lesquelles nous avons jusqu'ici élé obligés d'em- 
ployer le kilogramme S et les poids divisionnaires en pla- 
tine iridié. 

Comme l'exactiturle'des résultats de toutes les pesées 
dépend linalement de l'exactitude des subdivisions du 
gramme, et que ces petits poids, s'ils sont en mêlai, sont 
sujets à des altérations par incrustation et usure, et exigent 
ainsi de fréquentes vérifications, le Bureau a décidé l'ac- 
quisition de petits poids en cristal de roche, dont M. Thiesen 
a commencé la vérillcation. 

M. Thiesen s'est occupé également de l'étude des baro- 
mètres, en particulier du baromètre normal n° II (syslème 
Marek), pour lequel il a vérJOé la verticalité de l'axe do 
cathélomèlre; il a de môme aidé h la comparaison de plu- 
sieurs baromètres étrangers, apportés par M, Frank Waldo, 
du u Signal OfTice n des Etats-Unis, par l'inierniédiaire des- 
quels nous pourrons établir les équations entre nos baro- 
mètres normaux et ceux de plusieurs autres institutions' 
scientifiques de Paris et de l'étranger. 

Au mois d'octobre, M.Tliiesen s'est occupé de l'inslalla- 
tion et de l'étude de la balance de Bunge modifiée, qui 
paraît mainlcnant fonctionner d'une manière satisfaisante. 
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En oulre, M. Thiesen a aidé M. Periiel daiiis ses lravau|j 
pour le Ihermooiétre fi air, a délerminé, par exemple, 
volume (lu ballon el d'un tube capillaire en platine, et co(^ 
péré aux recliercties sur la dilatation el la compressibiliM 
du ballon. 

Sur le préavis de la « Commission des Inslnmienls el def 
Travaux », le Comité a (i\é, dans sa séance du -i octobre, lu 
programme des travaux à répartir entre le personnel sdeof 
tiPique du Bureau pendant l'exercice suivant. 

M. le DiRECTKUB su chargera, avec M. Beiiuît, d'une noii- 
velle élude comparative do nos règles Ijpcs I cl II, de là 
règle II et de ta règle n- 13, qui seront comparées en sérieM 
fermées. 



M. Pkrhet continuera, avant tout, les expériences dn 
lliermométre ^ air el les comparaisons des thermomètre 
étalons à mercure. Un projet pour l'ensemble de ces tra^ 
vaux, élaboré par M. Hernet, a été discuté et, après quelques 
modilications, approuvé par le Comité. 

M. le D''BB«oit continuera l'étude de la règle divisée ddi 
comparateur universel; dans ce but, le Comité a fait con- 
struire une règle en laiton, en forme de H, avec lame d'o 
de monnaie incrustée dans le plan neutre de la règle, por| 
tant une division en millimètres dont les derniers sont 
subdivisés en dixièmes, ainsi qu'une petite règle, de mèmd4 
construction, d'une longueur deo", ii. Ces deux règles ool 
été livrées à la lîn de l'année, de sorte que le travail c 
l'étalonnage peut commencer, d'après un programme ap- 
prouvé par le Comité. M. Benoit est chargé ensuite de riiw 
stallalion el de rétiidc du comparateur géodésique, dont il 
faudra également étalonner les règles normales. Lorsquw^ 
ce travail sera terminé, M. Benoît déterminera, au moyenfl 
de ce comparateur, en premier tinu la règle géodésique enM 
fer de l'appareil Ibafiez, qui a servi à la mesure des base^^ 



en Espagne el en Suisse; el ensuite l'élaloii en fer de 3"", 
appartenant au Bureau fédéral des Poids el Mesures de 
Berne, auquel onlélé rapportées t ouïes les mires employées 
pour les nivellements de précision dans les différents pays 
de l'Europe. 

M. Thieses conlinuera a aider M. Pernel, dans les expé- 
riences pour le Ihermomètre à air- Il étudiera complète- 
ment la balance Bunge modilîée, d'abord au moyen de deux 
kilogrammes en laiton doré, et ensuite en y déterminant 
de nouveau les deux kilugramuies types en platine iridié, 
ïl reprendra l'élude du baromètre normal de M. Marek, 
Après l'avoir rempli à nouveau. Enlin, il esl à espérer que 
M. Thiesen pourra commencer, dans le courant de i884, 
l'étude des premiers kilogrammes prototypes. 

Nous donnons enlin la liste des élalons, soit de longueur, 
8oil de poids, qui ont été dëLerminés jusqu'à présent au 
Bureau internalional. Les résultats de ces délerminations, 
qui sont communiqués, pour chaque cas, au Gouvernement 
ou au savant intéressé, sont ensuite pu1)liés successivement 
dans les a Travaux et Mémoires « du Bureau. 



, Elalom ai>parlenunt au Biirciiu . 

1 . Ij. Mélre ea plaLino iridié, alliu^e do Julmson, MaUhey et C^. 
Section en forme de X, construit par Jolmson, Matlbey et C, 
raboté et poli par MM. Brunner frères; Iracé au Conservatoire 
des Arts el Métiers on 1881. (Voir Pmcèx-ferbaux, 188a, 
p. 69-7'.) 

Dans la si^ance du 4 octobre 1881, le Comité international, 
après avoir entendu le Rapport de ses Membres déléguas pour 
la comparaison de cet étalon avec le Mètre des Arcliives, a dé- 
cidé que, j jsqu'à l'époqoe du sanclionnement déllnitif des nou- 
veauv prototypes métriques, on adoptera poui* les travaux du 
Itureau international des Poids et Mesures, comme unité de 
longueur, la distance comprise, à o*, entre les traits délimilalifs 
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(le l'i^taion Ij, ilîminuio de si\ microns. [\'a\r Procùs-Verbaiix, 1 
i88a, p. 72 et, pour la dilatation, Travnuj: et Mémoires, III, 
p. C. 19.) 

2. Type 1. AIêtrs on platine iridié, alliage de Johnson, Matthey 
et i'i°. Section rectangulaire, largeur m""", hauteur ao°"", avec 
laluns portant les traits à la surrace neutre. Construit en 1878 
par Johnson, MatlLey et C", Iraci^ par UM. Brunner frères. 
(F'"ii; pour l'âqaation et le coefficient de dilatation. Travaux 
et Sfèinoircs, L 11, p. C. i54 et 171, et t. 111, p. C. i5.) 

3. Type 11. Mètre en platine iridié, identique au précédent et 
construit en mémo temps. (Voir Trat-mix et Mémnircs, t. II, 
p. C. i5o et 171, et t. III, p. C. li.) 

4. Type llj. Mètre en platine iridié, alliage de Johnson. Mattbey 
et C". Section on forme do X. Constniit en 1881 par Johnson, 
Matthey et (?°, tracé avec divisions en décimètres, centimètres 
et millimËlres, par MM. Siarke et Kammorer, k Vienne. (Voir 
Travimx cl MdiiioircK, t. UI, p. C. aS.) 

5. Éiiilr.n «° i3. Mètre en platine iridié, alliage du Conservatoire 
des Arts et Métiers. Section en forme de X. Construit par les 
soins de la Section française de la Commission internationale 
du Mètre, trecé au Conservatoire des Arts et Métiers. (Voir 
Traoniix et Mémoiret, t. II, p, C. i45, 171, 17a.) 

6. Rég/e normale N^.Mhlrù en laiton, avec division en millimètrea, 
sur une lame d'argent incrustée. Section en forme de n; con- 
struit par Siarke et Kammerer en 1880. [Voir Travaux et:d 
Mémoires, (. III, p. C. aS.Ï 

B. jànciem étaliim, présentés par tes Goapernemenîs et AilmiaUtra 
lions des Etats contraetnnts. 

7. Mètre russe W. Mètre en laiton avec mouches d'or incrusté 
Section rectangulaire, largeur et hauteur de ao™", à talm 
Construit en 187g par Hermann et PGster, à Berne. Appartti 
nant à l'Académie des Sciences de Saint-Pétersbourg. Renvo 
le ig octobre 18B0. 

8. Mètre autrichien Ha. Mètre en laiton, avec tracé i 
mouches d'argent incrustées. Section en n. Construit ] 
Starke et Kammerer Appartenant au Bureau impérial 1 
Poids et Mesures à Vienne. (Voir Tnimiux et Mémoires, U | 
p.C.3a.) 

9. Mètre autrichien Aa. Mèlreenlaiton, avec divisions sur argt 



incniati^es dans la surface nouiro. Seclion en forniB do ïl. Con- 
slruit par ta Société genovoise on iSS3. Ap[)Brleiiant au Bureau 
impérial des Poids oL Slosurcs, à Vicnno. (Voir Travaux et 
Mémoires, t. III, p. C. 33.) 

m. Mèlre suivie S. Mètre en bronze d'aluminium, avec divisions 
sur lame d'argent incrusiée . Section rectangulaire, de ao"" de 
câté. Construit par Ilermann et Pllâler à Berne. Appartenant 
au Bureau fédéral des Poids cl Mesures, à Berne, llenvoyé le 
looctobro iSHo. 

11, Mèlre belge Bl. Métro on vieux plaliae. Section rectangulaire, 
largeur ao"™, liauleur 5°". Doit être supporté par un 'plan 
sur toute fa longueur. Construit par Gambey en iBSg. Appar- 
tenant au Minislère de l'Intcriour de Belgique. Kenvoyé le 
9 octobre i88o. 

13. Mètre d' Ailemagne Al. Mètre en acier. Section en forme deU, 
avec divisions sur des mouches en platine, incrustées dans la 
surface neutre. largeur 40""°, hauteur i3°°°,75. Construit par 
Repsold en 1878. Appartenant au Bureau impérid des Poids 
et Mesures d'Allemagne. Renvoyé le 12 juillet 1S81. 

13. Mètre eapogml E. Mètre en vieux plaline, avec support spé- 
cial en fer. Appartenant au Bureau des Poitjs et Mesures d'Es- 
pagne. Renvoyé le 7 novembre i8fl3. [Voir Trai-aux et Mé- 
moires, l.Ill, p. C. 48.) 

14. Mètre lier États-Unis CS. Mètre en laiton. Seclion rectan- 
gulaire. Tracé sur des mouches d'acier incruslées au fond de 
puits, à la hauteur de surface neutre. Construit par U. S. 
Coast'Survey-Service; appartenant à la Uetfologîcal Society. 
Renvoyé le aa décembre 1882. 

15. Mètre ilt-s Éiiits-V'iis US. Mètre en acier. Section en forme 
de H, avec division sur mouches en platine incrustées à la 
surface neutre. Construit par Repsold, en 1876. Appartient au 
Lake-Survev-Service. (Voir Travau-t: et Méiivircs, l. III, 
p.C. 3o.) ■ 

16. Mètre .icrbf SI). Uètro en laiton avec mouches d'argent aux 
deux extrémités. Section en forme de El, largeur au*"'", hau- 
teur 10"''°. Construit par Starkc et tCammoror, en 1880. Ap- 
partenant au Gouvernement de Serbie. lienvoyé en novembre 



17. Mètre pTliigaU P. Mètre à boula, en laiLon, traDsrormé en 
mètre â Irait par le procédé de Silberraann. Section rectan- 
gulaire; construit par Gambey. Appartenant au Gouvernement 
du Portugal. Renvoyé le 5 mai i8S3. 

18. Étalnn biméitilUque fronçtiU de l'appareil de bases, apparte- 
nant au llépAt de la Guerre, formé d'une règle en laiton et 
d'une règle en fer. (Voir Trat-aiu: et Mémoires, t. III, C. 37.) 

19. Yiird pnrtti^mf TP. Yardsn métal de Baily. Section rectangu- 
laire, avec tracé dans des puits. Construit en i84^> en Angle- 
terre, eous la direction du professeur W. Miller. Porte le n" ig. 
Appartenant au Gouvernement de Portugal. Renvoyé le 5 mai 
i883. 

20. Règle du grand pendule à rcpersinii eapagnol, E.^p. Règle en 
laiton, sous forme de tube; construite par Repsold. Apparte- 
nant à l'Institut géographique d'Espagne. 

C. Élnlnns nppnrtcnniit h des Constructeurs on à des Savants. 

21. Mèirc Stiirke et Kiimmii-er He. Mètre en laiton, avec divi- 
sion sur lame d'argent. Section en forme de II. Construit par 
les propriétaires en 1879. Renvoyé le ao octobre 1880. 

^. Mètre L'iiigiiiaine L. Mètre en laiton, avec division sur lame 
d'argent. Section rectangulaire. Construit par la Société g:ene- 
voise. Appartenant au savant russe H. Louguinine; retourné 
le II mai 1881t. 

23. Mètre de In Société genevoise F. Mètre en fer tracé sur mou- 
ches d'argent. Section rectangulaire. Construit par Froment à 
Paris. Appartenant à la Société genevoise pour la construction 
d'instruments de Physique et de Mécanique. Renvoyé en mai 

1882. {\o\r Travaiu: et Mémoires, t. III, p. C. 35.) 

S4. Mètre de la Société gcnepcise L. Mètre en laiton, â bouts, 
transformé en mètre à traits par des allonges. Section rectan- 
gulaire. Renvoyé en mai 188a. (Voir Trmvmx et Mémoires, 

t. m, p. c. 35.) 

23. Mètre Tresra Cti. Mètre en cuivre rouge, avec mouches eo 
platine. Section en forme de X. Construit sous la direction de 
M. Tresca, membre de l'Institut de France. Renvoyé en juin 

1883. (Voir Trmwix et Mémoires, t. III. p. C. 4o.> 



ISTEBNATIIINVI 



. Étalons apparlfiinnt »it Biire/iii. 

1. Kilogramme /milnlji/ie iiiti-rnntinnul, dfoigné provisoirement 

par K,ii. Alliage do Jobnson, Matlhey et C'^ Construit par 

Collot en i38o. Compara au KilagrammG des Archives. (Voir 

Procèx-rcrbmi.r, i88a, p. 24-37; Tramiix ri Mémoires, U Ht, 



. D. 



,2.) 



Dans la séance du 3 octobre i8g3, le Comité interoalional a 
choisi ce kilogramme pour prototype inlerDational. {ynir le 
Bapport, Chap. lU.) 

2. Kitogrammr Ijpe, en platine iridié, C. En forme de cylindre. 
Alliage de Johnson, Atalthoy et C". Construit par Oerlling A 
Londres en 187S. [\oWTmvauxrt Mémoires, K. III, p. D. Uo.) 

3. Kilogramme type, en pliiline iritlié, S. En Forme de Ephëre 
tronquée. Alliage de Johnson, Matihey et C'°, Construit par 
Oertiing à Londres, en 1878. (Voir Trmmiix et Mémoires, t. I, 
p. D.5oet t. m, p. D.140.) 

. Anciens clnlons , présentés pnr les Gouvernements et Adminiitra- 
liims des Etats contractants. 

4. Kilogramme en platine iridié, K,; appartenant à la Section 
française de la Commission internationale du Mètre. Alliage de 
Johnson, Matthey et C". Construit par Collot en iS8a. (Voir 
Travnttj: et Mémoires, t. III, p. D.i3g.) 

5. Kilngramme norvégien, en laiton doré, Cn. Forme de cylindre, 
construit par Repsold. Appartenant au Bureau des Poids et 
Mesures de Norvège, Renvoyé le aa octobre 1880. (Voir Tra- 
vaux et Mdmniivs, t. II, p. U.8a.) 

6. Kilogramme nori'égien, en laiton doré, F. Forme à bouton. 
Construit par Fortin en tBa3. Appartenant au Bureau des 
Poids et Mesures do Norvège . Renvoyé le aa août 1 88a . ( Voir 
Travaux et Mémoires, t. III, D, ro5). 

7. Kilngramme russe, en quarts, W. Forme d'hexaèdre avec fa-. 
celtes arrondies et cuvettes rondes sur toutes les faces. Con- 
struit par Stern et Oberstein, en 1879. Appartenant à l'Obser- 
vatoire physique central de Saint*Pétorsbuurg. Renvoyé en 
octobre [BSo. (Voir Travaux et Mémoires, t. I, p. D,G4 et 
D.68.1 



8. Kilitgrainiiie nvae, en jiintine irit/ié, A'. Forme de cyliac 
avec rainure. Couslruit par Oortiiag à Londres, t 
alliage de Johnaon, Matthey et 0°. Apparlenant aa Bureau d 
Peida et Mesurer de Russie. (Voir Travaux et Mémoires, l. I^ 
p. D.71. 

9. Kil"grtiiiime tiiitrichien, en pùitine, Z. Forme de cyliodre..] 
Apparloaanl au Bureau Impérial el Royal des Poids e 
d'Autriche. (Voir Tratfmx M Mémiin:i, l. III, p. D. i4i .) 

10. Kiiogramme suisse, en liiiinn duré, Sx. Forme de cylindre. 
Construit par Sleiulieil. Appartenant au Bureau fédéral des 
Poids et Mesures à Borne. Kenvoyé le 16 juin 1880, (Voir 
Tiwuux fl MémoiiTs, l. II, p. D.8a.) 

il. Kiiogramme étalon suhti-, en platine, C,. Forme de cylindre. 
Construit par Collet frères en i8li3. Appartenant à la Conrédé- 
ralion suisse. Renvoyé le i" août 1879. (Voir Trai-nux et Mé- 
moires, l. U, p. D.73.) 

12. Kilogramme ùrlge, enplaiiae. Si. Forme de cylindre. Appar- 
tenaol au Ministère de l'intérieur deBelf^ique. Rendu le 1 3 oc- 
tobre 1879, (Voir Procès-Verbaux, 1882, p. 37.) 

13. Kiiiigramme espagnol, en /Jatine, H, Forme de cylindre. Ap< 
partient au Bureau des Poids et Mesures d'Espagne. Renvoy£j 
le 7 novembre i88î. (Voir Travaiu: et Mémaires, t. W^ 
p. D.iSg.) 

14. Kilogramme attemanit, en platine, B". Forme de cylindra.1 
CuDStrull par Froment en 1860. Appartient au Bureau impérial] 
des Poids et Mesures t Berlin. Benvoyé le 10 octobre 1880. ^ 
lytÀT Travaux et Mémoires, t. II,p. 0.79(1)]. 

15. Kihgramnw serbe, irn laiton doré, Sb. Furme à boulon, Coi^a 
struit par Bueprocbl à Vienne. Appartenant au Gouvernement i 
de Serbie. Kenvoyé en novembre 18S0. 

16. Kilogramme /xirtiigais, en laiton doré, KP. Forme à boulon i J 
dévisser. Construit par G ambey. Appartenant au Gouvernement f 
portugais. Renvoyé le 5 mai i683. 



C. Étalons appartenant à des Liais /, 
slracteitrs . 



r contrariants • 



à des i^n-m 



17. Kiliigriiiiime angliii.i, en iilnlinr^ (6, Formi: lie cjlindre, Con- 
alruit par tiamboy en 1844. Appartenant ou Board of Trade 
de la Grande-Bretagne, Renvoyé le C juin i883. 

18. Lifri! nvairilii/inis anglais, en platine iriilië, Ib i. Forme de cy- 
lindre avec rainure. Construit parOorlling A Londres, on 1S74. 
Appartonaol au Board of Trade. 

19. Lii're avnin/upnis anutais, en bmnzc doré, 16 n° 3i, Forme ù 
bouton, en métal de Bafly. Construit sous la diructiun du pro- 
fesseur W. Miller, eu 1844. Appartenant au Board of Trade, 

20. Livre amirdiip'iis anglais, en bronze doré. \h n" 33. Forme à 
bouton, en métal de Baily. Construit sous la direction du pro- 
fesseur W. Miller, en i844- Appartenant au Board of Trad^. 

21. Livre ai-oirdu/iois , ea bronze diirtf, n, ti' 13. Forme d<3 cylindre 
à rainure, en métal de Baily. Construit sous la direction du 
professeur W. Miller, en i844- Appartenant au Gouvernement 
de Portugal. Renvoyé le 5 mai i883. 

22. Once troy anglais., en platine iridié. Once S. Forme de cûne 
troncjué, à bouton, construit par Oerllîng à Londres en 1874. 
Appartient au fiuard of Trade. Renvoyé le 6 juin i883. 

23. Kilogramme, en laiton ilnrë. Ru. Forme à bouton. Construit 
par Hueprecbl à Vienne en 1880, et appartenant au construc- 
teur. Renvoyé en novembre 1880. 

TII. — Correspondance avec les GonvernemenU. 

Au mois de juin dernier, le Bureau du Comité a élé in- 
formé, par l'iniermédiaire du Ministère des Affaires étran- 
gères de France, du désir du Gouvernement mexicain 
d'examiner la queslion de son accession à la Convention du 
Mètre, el, dans ce but, de s'enlourer de toutes les infor- 
mations nécessaires. 

Voici la dépèche que nous avons reçue à ce sujet : 

BÉPOBLIQIIE FKAKÇMSE. — MINrSTÈRE DKS AFFAIRES ÉTRASGÈltES. 

Paris, le g jutii i8S3. 

Monsieur ls ["hésidext, 

Le Ministre du Mexique à Taris m'a fait part ilu l'intention qu'au- 



rail le Gouveraenienl mexicain de sQumcllre à un e\i)ineii h qucMat 
de aon adhésioa âvenluolls à la ConvenLion du Métro. M. F. Oiaï' 
Covarrubj'as, ingénieur, ayant élé officiel lement chargé d'étudier, dans 
ce but, le ronctionnoinenl du Bureau internalioDal des Poids et Me- 
Bures, établi par cet acte diplomatique, M. VeUsco m'a exprimé, ( 
Riêrne temps, le di^sir que ce fonctionnaire obtienne, de la part d 
Comité inleroational, les facilités nécessaires â l'accomplissement de S 
mission. 

Le Gouvernement mexicain attacherait, en outre, du prix 
renseigné sur le mode d'application des articles SO ei 21 du Kèglemont 
annexé à la Oinvenlion précitée. Il désirerait savoir, notamment, si, 
par le fait de son accession, il serait obligé d'acquitter une sommB^ 
correspondante aux dépenses effectuées depuis l'installation de ce & 
rcau, et, dans le cas où ii en serait ainsi, il voudrait connaître % 
montant de la contribution qui lui serait imposée. _ 

Je vous serais donc obligé. Monsieur le Président, de vouloir bien 
me mettre en mesure do répondre à la communication de M. Velasco. 

Agréo7., Monsieur le Président, les assurances de ma haute consi- 
dération. 

Si^né : F. Chvllehel-Lacokb. 



être 

L, si. 



Moasirur le Gént'ifil Ibnïii-z , Président du Comité 
dei Poidt et Mesures, n Madrid. 



Nous avons répondu par la lellre suivante 



COMITÉ INTERSATIOSAI. DES POIDS ET MESURES, 



Par di'péchc du g juin dernier. Votre Excellence nous informe qot 
le Gouvernement mexicain, pour se décider sur son adhésion é 
tuelle à la Convention du Mètre, a chargé M. l'Ingénieur Diaz Cova^ 
robias d'étudier le fonctionnement du Bureau international des Poids* 
et Mesures, et qu'il désirerait connaître le montant de la contribution 
correspondant aux dépenses effectuées depuis l'inslallalion du Bureau, 
que le Mexique aurai ta acquitter dans le cas de son accession. _ 

Pour vous mettre en mesure, Monsieur le Ministre, de répondre i| 
la communication de M. Valesco, nous prions Votre Excellence d"!? 




runiier Jt. lu Miiiislre dit Me\i:jue i\av k- Coiiiilù iiiltrnuliunal aucur- 
dRra volontiers toutes les facilil^'S à l'envoyé du (ioiivernement mexi- 
cain pour l'accomplissement de sa mission. Pour voir en détail et 
étudier les installatiomi et l'aulillago du Bureau inttrnBlioDal, M. Diai 
CoraiTubias n'aura qu'à se présenter a Breteuil, dont le Directeur 
eera cliargé Je lui fournir tous les renseignemenis et ei;|)!icaliDns 

En outre, nous ferons parvenir à la Légation mexicaine deux exem- 
plaires de toutes les publications du Comité international qui ont paru 
jusqu'à présent* afin de maître entre les mains du Gouvernement 
mexicain et de son fonctionnaire tous les documents qui rendent 
compte de l'activilé du Comité et du Bureau inlernalional des Poids 
et Mesures. 

Ouant à la eontribulion d'entrée que le Mexique aurait à verser lors 
de son accession, elle est réglée par les articles 9 et H de la Con- 
vention et par l'article 30 du Règlement. Pour en fixer exactement le 
montant, nous aurions besoin de connaître olliciellement le cliilTre de 
Ta population actuelle du Mexique, et de savoir si, et depuis quelle 
annJe, le système métrique y est en vigueur, soit obligatoirement, 
soit facultativement. En prenant pour la population du Mexique le 
chiffre indiqué dans \ AUiianaçh de Gotha (9787 63g), et en supposant 
que le Mexique appartient à la troisième calégorie des Etais, visée 
dar.s l'article 30 du lièglement, la contribution d'entrée du Mexique 
monterait à i55oï''. 

Nous nous mettons, du reste, entièrement à la disposition de M. Ve- 
lasco, pour lui fournir tous les renseignements qu'il voudia nous de' 
mander. 

Veuillez agréer, Monsieur le Miaistre, l'assurance de notre plus 
haute considération. 

I^ Préùitfiil, 



fiijrné : G" tatii 



:iigné : 11' Ad. Hihsch, 



J S'in Excrllenc-c Monsieur C/iiilliiiirl-Lnc-iiir, Miirnll 
iflrniigèies ili- Frnncr, à Pmh. 



Ett même temps, nous avons é( 
Mexique dans les termes suivants : 



rit à M. le Ministre de 



339983 



COMITÉ INTEHNATIOXAL «ES POIDS ET MESURES. 



Madrid et Aeiicbtiel, la H juillet t88.1. 



MONSIE 



p. MrMSTHFC, 



En D0U9 référant à la réponse que nous venons d'envoyer à M. le 
Minislro des Affaires élrangèrea de France, auquel vous vous êtes 
adressé pour avoir des ronseignements au sujet de l'accessioD du 
Mexique à la r^nvenlion du Mètre, nous avons l'honneur de vous 
Taire parvenir, pour rin[orm»tion de voire Gouvernement, deux esom- 
plaircs do toutes les publications du Conuté international dos Poids et 
Meaurea qtii ont paru jusqu'à présent. 

Nous prévenons M. le 0' Benoit, faisant fonction de Directeur ad 
intérim du Bureau ioternational des Poida et Mesures, à Breteuil (Sè- 
vres), afin qu'il donne â M. Diai Covarrobias, lorsqu'il se préseft- 
tera au Bureau, toutes les iorurmalions et explications qu'il désirera. 

En nous mettant nous-mêmes à votre disposition, pour les rensei- 
gnements que le Gouvernement du Mexique voudra demander, nous 
\ous présentons. Monsieur le Minislro, l'assurance -de notre haute 
rons idem tien. 

/j; Président, 
Signé i G"* IbaSesi. 
Le Secntairc, 

Signé : D* Ad. HtnscK. 
A Son Excelience Monsieur Vaîesco, Miiii.ttiv de Mexique, à Parin 



I 



Le Comité n'a pas encore été informé de la suite que 1^ 
Gouvernement mexicain s'esl décidé à donner îi ces pre- 
mières démarches. 



Au sujet de la comparaison de quelques étalons anglais 
au Bureau international, le Gouvernement anglais avait 
d'abord fait queltiucs démarches officieuses, soit par 
Al. Chaaey, officier en charge des étalons du Board of Trade, 
auprès de M. le Directeur du Bureau internalionaj, soit par 



À 



- loi - 

l'îtilemiûdiiiii'i! «lu Miiiinlio iuiyljns à Miidriil, aujuès ik' 
M. le Pfésuluiit du Comité inlcnialioiial. 

Le Bureau du Coinilê, jugeant iju'il ne fallait pas perdri; 
cette occasion de déiiiotitrer l'utilité du Bureau interna- 
lional aux jeu\ liu Gouvernement et de l'opinion en Angle- 
terre, s'est déclaré t)rêt à accueillir favorablement une 
demande officielle du Gouvernement britannique dans ce 
sens; il s'en est suivi une correspondance, donl nous 
croyons devoir rendre compte, en y ajoutant les Rapports 
de M. le Directeur sur les résultats des comparaisons (pii 
ont eu lieu. 

M. le Ministre de Sa Majesté Britannique îi Madiid a é;rit 
à M. le Président la lettre suivante : 



LÉGATION DK SA MAJESTÉ DltlTANMOtE. 

W Je suis cliargé par le Gouvoriieroent de Sa Majesté de ra'adreascr 
■ à Votre Escellonce pour l'engager à bien voubir, au nom du Comilé 
I inlernalional des Poids et Mesures, donner l'autorisatiuii uéccssaire 
pour qu'il soit permis à M. Chancy, du Board of Trade. de Londres, 
d'entreprendre, avec l'assistance de Messieurs les Employés du Bu- 
reau international, la comparaison du kilogramme olalon de la Grande- 
Bretagne avec le kilogramme international du Bureau. 

Je serais reconnaissant à Votre Excellence si Elle voulait, si faire 
se peut, télégraphier cotte permission, au moins provisui renient, à 
H. le D' Broch, à Paris. 

Veuillez, Monsieur le Président, agréer, à cette occasion, l'assu- 
rance de ma parfaite considération. 

Signé: H.-B.-D. MoHtEB. 



MoNsiEta 



I 



A Son excellence Monsieur le Prc'sùlent du Coi, 
des Pouls et Mesures. 



Nous avons répondu immédiatement dans ces termes : 



tOMlTi: ISTPIl^ATIONAL llES POtDS tT MESCRES. 



Uo^SIBl]ll tu )li:«isTRE, 

Par lettre liu 17 itiiii dernier, Voire ExcellBnce, au nom liii Gi 
vornemcnt de Sa Majesté BrJlantiiqui;, nous a demandé d'acc^Jrder 
l 'auto riga lion pour M. Chane)-. du Board of Trade de Londres, de 
comparer, au Bureau international des Poids et Mesures, le kilo- 
(■ramme étalon de la Grande-Bretagne avec le kilogramme interua- 
lional du Bureau, et do léWgrdpliier, si faire se peut, cette permis- 
ùou à M. la Direeteur du Bureau. 

Pour obtempérer au désir du Gouvornement anglais, et comina 
Voire Excellence nous arail informé que l'opération était pressante, 
nous avons télégraphié à M. le Docteur Broch la permission demandée 
pour M. Chaney, et nous l'avons autorisé à assister à celte opération, 
et à employer, pour la comparaison du kilogramme anglais, la ba- 
lance de haute précision qui a été réservée par le Comité ipterna- 
lional pour les comparaisons des prototypes destinés aux États 
signataires de la Convention du Mètre. 

Mais précisément parce qu'il s'agit d'une opération de premier 
ordre, il serait désirable qu'apriss avoir été exécutée par M. Chaney, 
elle pût être répétée une seconde fois par les fonctionnaires du Bu- 
reau international et sous notre responsabilité, avec l'assistance do 
M. Chaney, s'il le désire. Si le Gouvernement de Sa Majesté voulait 
consentir à laisser, dans ce but, le kilogramme anglais, pendant le 
temps voulu, â Breteuil, nous prendrions toutes les mesures pour 
faire exécuter cette opération dans les meilleures conditions et avec 
tous les soins désirables. 

Nous croyons enfin devoir ajouter que le kilogramme auquel celai 
de l'Angleterre sera comparé n'est pas le protolypo international dé- 
Qnitif, qui n'existe pas encore ('), mais un kilogramme type en pla- 
tine iridié, dont l'équation, par rapport à l'ancien prototype des 
Archives, a été déterminée avec les plus grands soins. 



"} L» dêclaiaii par luqucllc ce kilugraninie a été. choisi pour prototype 
ariialiiMial n'ataii pas encore ele pri^ nlors par le Coinitc i n ter lin lions I. 
U Srrrttairt : A. H. 



Veuillez agréer, Munsieur le MiiÙBlre, 1'. 
considéra lion. 



ue do notre hauto 



Le Préàdenl, 
Signé : G*' iB.iJiEz 



Lf Secrcïiiirc, 
né : D' Ad. Hirshii. 



Â Son Excellence lUnm 
à Mailrid. 



■r Mirirr, Itliiii^lre d'f lu Grande-Brclngn 



Les comparaisons onl élé exéculées en effet au lïureau 
inlernalional, à partir du aS mai i883, par M. le Directeur 
Broch lui-même, en partie en présence et avec l'assistance 
de M. Clianey, qui est reparti le 7 juin, emportant avec lui 
le kilo^amme et l'once-troy, tandis qu'il laissait entre les 
mains de M. Broch plusieurs étalons de la livre avoirdu- 
pois. 

M. le Président a reçu, de la pari de Sir Morîer, la lettre 



UiGATION l)K SA MAJESTE liRITASMQUE. 



MONSIËVH LE GÉNÉHM.. 

'0 boen instructed by Karl Granville to convoy lo Your Excel- 
lenoy tbe very best tbanks of lier Majosly'a Government for ihô 
facilities afforded to M. Ciianoy, tlio officer ot the Board of Trade, in 
making comparisoQS of llie Brilish Standard Kilogram wilh thaï of 
the International Bureau, and for ail the trouble taben by Your 
Escellency in carrying out tliia vnork willi such high Hcionliâc accu- 
racy. 

In fulGIling ihe gratofui task imposed upon me by my Govern- 
ment, 1 cannot but at tho same timc take tho opportunité of expres- 
aing the pcrsonal eenee I ontcrluin of Your Excellency's cordial 
coopération on lliis occasion, and of liic proofs you gave mo of your 
désire lo assist by every moans in your power ihe olijects which 
Her Majesly's Government had in v;p«. 



J 



I avail mySL'lf uf lliis ii|i|ii)rtumty t< 
ex|irc8siuii of niy lii^h coasidoraiiim. 



j YdUL' Exceiloncy llio 



Signiî T K.-B--D. MoniBB, 



Hii Excellriicx Genrrat Ibanez, i 



En même lemps, M. le Directeur Broch a reçu également J 
une lettre de remerciement de la part tic Lord Lyons, Am->| 
bassadeur de Sa Majesté Britannique h Paris. 

Aussitôt que les observations et calculs, concernant lafl 
comparaison du kilogramme étalon anglais, furent lermi-l 
nés, nous avons fait parvenir le Rapport de M. le Directeur J 
au Gouvernement britannicjue, par la lettre suivante : 

COMITÉ ISTERNATIOSAL DES POIDS ET MESURES. 



MO>S[EUn LG MlMSTHE, 

Nous avons l'honneur d'envoyer à Votre Escallence le Rapport de J 
M. le Directeur du Bureau international des Poids et Mesures sur les * 
comparaisons du kilogramme du fioard of Trade, qui, à la demi 
du Gouvememenl anglais, ont été esôcutéos au Bureau inlernational, 
avec les étalons types du Bureau. 

Veuillez transmotirc ce Rapport au Gouvernement de Sa Majesté 
Britannique et agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de notre ' 
hauteconsidcration. 

Le Préside ni, 
Signé : G" iBAtÎEZ. 
Le Secrétaire, 
Signé : D'^ Ad. Hihsch. 

ji Son Excellence Monsieur Marier, Emmyé extraordinaire i 
Miniilre iiUnipatentiaire delà Grande-BrvCagar, à Mndrid. 



DE L ÉTALON ANGUia nu KILOCRAMXB, OËSIGXB 

PAR C, AVEC LES iiiixk:h\«)1ks K,„, K, et s du bckbau intehna- 

TIOXAI. DI:S POIDS ET MESURES. 

Le GouvernemoDt anglais ayanl demaDdé l'aulorisation do faire 
comparer te kilogramme od plaline, désigné par la lettre £, qui ap- 
partient au Board of Trade et sert d'étalon du kilogramme au Slan- 
ilnnls Depnriiiwni, avec le prototype provisoire du kilogramme en 
platine iridié du Bureau international des Poids Gt Mesures, le Bu- 
reau du Comité international a accédé avec empreasoment â cotte 
demande, et a autorisé le Directeur du Bureau à procéder aux com- 
paraisons jugées nécessaires pour donner aux. résultats la plus 
grande exactitude. 

M. Chaney, Directeur du Sttiii'lanls Department à Londres, est 
arrivé au Bureau international, pavillon de Brotouil, Parc do Seint- 
Cloud, le 28 mai ig83, porteur du kilogramme anglais. Ce kilo- 
gramme, sorti do sa boite et épousseté avec le pius grand soin, a 
été placé le mCnie jour sur l'un des plateaux de la balance Rueproclit 
n° i , destinée aux comparaisons des kilogrammes. On a placé sur 
l'autre plateau le kilogramme prototype du Bureau intornational, 
désigné par Km et les opérations de comparaison ont commencé dés 
le jour suivant, 29 mai 1333. Le Directeur du Bureau international, 
M. le D*" Q.-l. Broch, s'est chargé persoimellement des comparai- 
sons. 

D'accord avec M. Clianey sur l'utilité d'affranchir, autant que pos- 
sible, les mesures des erreurs constantes qui influent toujours dans 
un mémo sons sur toute séria continue d'opérations de ce genre, 
faites dans des conditions identiques, on est convenu de faire inter- 
venir dans les comparaisons doux autres kilogrammes en platine 
iridié et de comparer les quatre kilogrammes dans toutes les com- 
binaisons possibles. Les deux autres kilogrammes sont ceux désignés 
par les lettres K, et S. Le kilogramme S avait été transitorté à Lon- 
dres en septembre 1879 pour y être comparé an Standards Office 
par les soins de M. Chaney et de M. Marek, adjoint au Bureau inter- 
national, avec le kilogramme anglais désigné par IS. 

On a commencé par la com{iaraison du kilogramme anglais <£ avec 
chacun des kilogrammes K,,,, K, et S. Ces comparaisons ont été ter- 
minées le a juin i883. Le kilogramme <S a été alors remis dans sa 
belle, et M. Clinney, qui était oblige de partir pour Londres 
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le leudeniaia, a remporté ce kilogramme. Les comparai sous du kilo-1 
gramme K,„ avec lo kilogramme S, du kilogramme K, a 
kilogramme K„, avec le kilogramme K,, ont été effectuées i 
H. BrochaprèsledôparldeM. Chaney, et ont été terminées le i6 jui 

Lo Board of Trade kilogramme, désigné par la lettre <E, est en pla- 
tine. Son volume, déterminé par M. lo profossour Miller par pesée 
hydrostatique, est, à zéro de température, de 47,3oB3 millilitres. 
Comme coelGcient de dilatation cubique, on a adopté ■ 

k = o,ooooa7. ■ 

Le kilogramme K„, est en plat'ne iridié. Il a été construit, on 1880, ■ 
par M. Collot à Paris, au moyen do l'alliage fourni par MM. Johnson, 
Matlbcy et C'°, à Londres. Son volume à zéro do température a été 
déterminé par pesée hydrostatique par M. Marek, adjoint du Bureau 
iiilemalional, qui l'a trouvé être de ^G,ioo5-i millilitreB. Ce kilo- 
gramme avait été comparé, en automne 188a, avec le kilogramme 
des Archives de France et trouvé exactement concordant en poids, 
dans le vide, avec ce dernier. Dans sa séance du 4 octobre i88a, l», j 
Comité international, aprts avoir pris connaissance du Rapport da b 
Commission chargée do ces comparaisons, a décidé que, jusqu'èV 
l'époque du sanctionnement dé^nitif des nouveaux prototypes, ou^ 
adoptera comme unité do poids pour les travaux du Bureau internaJ 
lional le kilogramme désigné par Km,. 

Le kilogramme K,, construit en même temps que le kilogrammi 
est do mfime en platine iridié. Co kilogramme appartient à la Section" 
francaisD do la Commission du mètre, La densité du cylindre qni a 
servi à la construction de ce kilogramme a été déterminée on 1S80 
par une Commission mixte du Comité international et da la Sc'ctîoi; 
française; elle est de ai ,55^9, d'où l'on a déduit, pour te volume Anft 
kilogramme à zéro de température, 46.3975 millilitres. 

Tous ces kilogrammes ont la forme cylindrique. 

Le kilogramme S est aussi en platine iridié; il a la forme d'usé 
sphère tronquée. Ce kilogramme a été construit en 187B par Oertling 
à Londres, en alliage fourni par Johnson, Matthoy et C'°, à Londres. 
Le volume de ce kilogramme, déterminé par posée hydrostatique au 
Bureau international, par M. Marek, adjoint, a été trouvé égal 
à 46,Gijo(i millilitres à zéro de température. 

Le coefncient de dilatation cubique, que nous avons adopte pour 
ces trois kilogrammes en platine iridié, est 
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Cette valeur a été déduite det obeenatiuus de M. Benoit, adjuint 
du Bureau, sur la dilatation linéaire dit la Règle type II en ploiine 
iridié, appartenant au Bureau International, et conslrulto par 
MM. Johnson, Matthey et C'", à Londres, en même temps et avec le 
même alliage que le kilogramme S. 

Pour la réduction des pesées au vide, nous avons donc adopté les 
valeurs suivantes, représeuLanl les volumes des quatre kilogrammes a 
à/" C. : 



Vol. e =47,3083 [I-.-0 




o.-t}^^.. 


Vol. K„, =46,4ooiî[i-t-o 


ow 


015707 /-^o,ooiiaaoooSG/'] + Aj, 


Vol.-K, =46,3973 r' + o 

voi: s =46,6406 [i-f-o 


00 


030707 ( -1-0,0000000086/'] -i-i,, 
ai'i^ojt -i- 0,000000008 lie ]-t-a„ 


où ^e, ^3, A| (!t A, désignom 
des volumes. 
Comme poids additionnels, 


es 


erreurs possibles de la détermination 
s avons employé la boite I des milli- 



grammes et dixièmes de milligramme, construits par StUcbrath à 
Berlin et étalonnés par le Bureau impérial des Poids et Mesures de 
Berlin. 

Nous sommes convenus de faire huit comparaisons entre chaque 
couple de kilogrammes, soil en tout quarante-huit comparaisons pour 
les quatre kilogrammes pris deux à deux. Pendant toute la durée 
d'une comparaison les kilogrammes étalent placés sur deux plateaux 
auxiliaires en platine iridié. La transposition automatique des kilo- 
grammes d'un plateau do la balance sur l'autre, et toutes les opéra- 
tions qui interviennent dans le cours des comparaisons, se font à la 
distance de 4*° de la cage de la balance. Dans ces opérations les pla- 
teaux suivent les kilogrammes. Pour éliminer la différence de poids 
de ces plateaux auxiliaires du résultat des huit comparaisons, on a 
fait quatre comparaisons avec une combinaison dos plateaux, et les 
quatre autres avec la combinaison inverso. 

Pour diminuer autant que possible les erreurs constantes, certai- 
nement très petites, qui pourraient résulter de la détermination dos 
poids auxiliaires, nous avons varié autant quo possible les poids addi- 
lionnels. Ainsi, dans les comparaisons où l'on a dû employer un poids 
auxiliaire de o^.i, nous nous sommes servis tantôt du poids lo'.i, 
ou bien noua avons ajouté le poids lo'.a à l'un des kilogrammes en 
plaçant lo'.i sur l'autre, ou bien encore lo'.g sur l'un et Io'.8 sur 
l'autre kilogramme, et ainsi de suite. 

La sensibilité de la balance a été dôtennjnée, à six reprises diffé- 
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rentes, do dikersos manières ot en cliangoanl les {wids auxiliaire 
résultais do ces différentes séries sont si concordants que nous 
adopté une sensibilité constanie pendant toute la durée des compa-i 
raisons. La valeur d'un degré de l'échollo, déduite de ces obaerv 
lions, est 

« = o"e,oS73o. 

Comme nous avons toujours opéré dans des conditions très vt» 
Bines de l'équilibre, en utilisant au besoin les poids auxiliaires, l'it 
Quence d'une petite erreur dans la détermination de la sensibili 
demeure excessivement Taible. 

Les résultats des six séries de comparaisons sont i 



= a,oa43— o,o5o8« = a 



i,ao3o(i,- 



,i97o(A,- 



Ç = K„.-« 

Ç=S — « = a,io48-4- i,i79on = a,47a3-+-i| 

Ç— ï = S — K,„ = o,4Bg5 — 0,61070 = 0,4545 + I, 

Ç_,^S — K, =0,3537 — 0,2970/1 = 0,3368 + 1, 1969(^1- 

B — E = K, — K„, = o,iai6-t-o,2i94« = o,i34a+ i,ao73(ii- 

On en déduit, par la méthode des mAiidres carrés, les valeurs ï 
plus probables : 



5=K,„ 



= K, - 






a,o.78+. 
a,i.l53-( 

Ï = S — « = a,4755 + o,ooii, + o,oo4i,— I 
L'erreur probable de ces derniers résultats est 
Ve=V,= V(;= ±o'^,oo3o. 
On en déduit encore les différences 



,ao6A„ 



K,— K„,= 



o"', 1075 ± o°'i'^oo3o, 
o'"=,4577±o'"3,ooïo. 



Or les dernières comparaisons de M. Marek, adjoint du Bureau ii 
temational, effectuées on décombro 1882 ot janvier i883, sur \ 
groupe de kilogrammes dont les trois kilogrammes K.,, Km eL S f 
salent partie, ont donné pour résultat 

K, — K,„= o"*, ia3a ± o'°s,oo26, 
i,„ = o"a, 4644 ± o'"", ooî I , 
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vdleiirs qui coiicorilenl, dans los limilos dos erreurs prubaldes, nvcc 
colles Irouvi^os pir nous. 

On peut donc adopter avec loulo ccrtilude [Wur la valeur dn kilo- 
grain me « 



Lo kilogra 



étalon du Board cf Trade est done trop léfçer do 



Le Directeur du Bureau remettra directement au Standanls Depart- 
ment des copies complètes des observations et calcula. 

ParilloD de Breteuil, te i5 juin i883. 



des Poids el Meaurcs, 
D' O.-J. Bboch. 

Les comparaisons des aulres étalons anglais que M, Cha- 
ney avait laissés au Bureau ont élé exécutées au mois d'août 
et de septembre. Aussilât que les calculs ont élé complè- 
tement terminés, nous avons adressé le Rapport suivant 
de M. le Directeur à Sir Morier, en le priant de le trans- 
mettre au Gouvernement de Sa Majesté. 

BUliEAU INTERNATIONAL DES POIDS ET ItlESiIRES. 



Rapport 3ur la comparaison des étalons anglais. 

Le a3 mai i883, M. Chaney, officier cit cliargo des étalons do la 
GraQde-Bretagne el de l'Irlande, a apporté au Bureau international des 
Poids et Mesures, outre le kilogramme an^'lais en platine, désigné par 
€, Ireis livres avoirdnpois et «no onco-troy, en demandant que le 
Buroau voulût bien se cliargor d'en déterminer los valeurs mé- 
triques. Le Directeur du Bureau, D' Brocli, ayant obtenu l'assenti- 
ment du Président du Comité international, a accédé à celle demande 
el s'est chargé personnellement de ces déterminations. 



Livn-s iifiiinUipois. 

Des livras avoinlupois, l'une était eo platine iridié, les deux auln 
eo bronze dor6. 

La livre avoirdupois en platine iridiô a été construite en 1874 
M. Oerlling à Londres, d'un alliage fourni par MM. Johnson, MatLl 
ei C. Sa description se trouve dans le A7nt/i nnnaal Ri-pori of 
SiantliinU, p. S. Elle est de forme cylindrii]UO : hauteur 33' 
mètre 39*"*, a, avec une rainure pour ta prendre avec une pince ap- 
propriée. Sur la surface plane supérieure e.-it gravé, assez grossièrs- 
ment, un S. Sur la surrac» latérale, à peu près au miliea de la hauteur 
du cylindre, se trouvent douit petites piqûres, et vis-à-vis une autre 
pi[|ùre. En outre, on conslale plusieurs stries sur la surface do la 
livre, produites sans doute par la boite en laiton, dans lat|uollQ elle 
est arrivée enfermée, et ({ui no la garantissait pas suffisamment. Nous 
désignona ce poids par tb g. 

Les doux autres livres avoirdupois, en bronze doré, ont été eon- 
etruiles en iH4-i' suus la direction du professeur W. Miller. Elles ont 
la forme à boulon. Elles portent respectivement sur leur boulon les 
inscriptions n" 3i et n° îa. On en trouve la description dans le Rap- 
port du professeur Miller {Phibtsnphical Tnimactions, Part III for 
i856, p. 9J6). Ces doux livres sont arrivées dans des boites en bois, 
dans lesquelles elles étaient retenues en place par des anneaux de 
bois Rarnia de velours. L'esamen de leurs surfaces n'a donné lieué 
aucune remarque. Elles seront désignées par nous par les indications 
tb3i et tb3a. 

La densité de la livre avoirdupoiB eu platine iridié a été déterminés 
au Standards Oitice à Londres en juillet 1S74 et trouvée égale.Ji 
3i,433i5 (iMiirle Rapport, p. 11). A la demande de M. Chaney, nous 
avons répété cette détermination en sa présence, le 3o mai et la 
■ •'juin i883, par deux pesées hydrostatiques avec la balance Sacréi 
n° I. La première détermination, faite dans de l'eau qui avait séjourné 
assez longtemps dans le tase en platine iridié, a donné pour résultat 
31,4374- L^ seconde pesée, dans do l'eau rodistillêe, a donné pour 
résultat a [,4^44- Ces deux résultats, ot notamment le dernier, coïn- 
cident si bien avec celui trouvé par M. Chaney, que nous n'avons pas 
trouvé utile de changer le chiffre accepté jusqu'ici. Nous avons doop 
accepté comme densité de IbSla valeur ai,4aSi3. Le poids élaqt 
trouvé approsimalivemenl égal à 453',59i'"",3, il en résulte, po»r le 
volume à zéro de température, 

Vfatt.p=ur"",i7io.' 



I 
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En rutiriiitL la litre avoirdupuiâ de l'eau, nous avons remarqua de 
légères lâches ayant une apparence de rouille, aux environs des pi- 
qûres susmentionnées. Ces taches ont été enlevées en frotLant les 
poids avec une peau de thamois préparée dans ce but. La livre 
avoirdupois a enfin été nettoyée au moyen de vapeurs d'alcool et 
d'eau. 

Comme coefficient de dilatation des poids en platine iridié, nous 
avons admis 

k = o, 00001)707 + 0,0000000086/, 



i Bureau s 



' la dilatatio 



déduit des expériences faites i 
mètres en platine iridié. 

La densité de la livre avoirdupois en bronze doré n° 3i est 
de ë,5i4^4 d'après le Rapport susmentionné du professeur Miller; le 
poids étant trouvé approximalivemeni 4535,587"-, 4. il en résulte, 
pour le volume à néro de température, 

Volftli = '.:i"',î7î7. 

La densité do la livre avoirdupois en bronne doré n° Sa est 
de 8,470^2 d'après le Rapport dli professeur Miller; le poids a été 
trouvé approximativement 4^3',5t<9''',a. II en résulte, pour le vo- 
lume à zéro de température. 

Vol tb 3a = 53'"', 54 98. 

Comme coefTicicnt de dilatation cubique du bronze, nous avons ac- 
cepté le chilTre 

A = o,oooo5o'i, 

déduit da coefBcienl de dilatation linéaire des yards anglais en 
bronze, déterminé par Sheepshanks. 

Pour la détermination de la valeur de ces trois livres avoirdupois 
en poids métriques, nous avons employé les poids divisionnaires en 
platine iridié désignés par Oe, dont M. Alarelc a dernièrement fait 
l'étalonnage et déterminé les volumes. 

On a employé la balance Rueprecht n" I . Les posées ont été exécu- 
tées par le Directeur, M. le D' O.-J. Broch. On s'est servi des pla- 
teaux auxiliaires P' et P'. I^s obhervalions ont commencé le a3 août 
et ont été terminées le (> septembre. La sensibilité de la balance a été 
déterminée plusieurs fois et do différentes manières dans le cours des 
oteervations. Klle a lonjonrs été trouvée tr<« voisine de la valeur 

« - o'"=.o4- 
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Le rpfiiâlro des observations, ilrnil une copie complèlc ser 
il M. Cliatioy, on doono lo détail. 

Nous désigooroDS par As, il», ^n les erreurs qui peuvent se trouver 
dans les valeurs acceptées des volumes des trois livres avoïrdupois et 
par Ao« l'erreur possible dans la détermination du volume des poids 
divisionnaires employés. 

D'une série de huit pesées complètes de la livre avoïrdupois ti 
on a déduit 

I. ftS= i53>,59i'',3499±o'>e,ooo9 + rE,aoa4(i9-Ao,). 

D'une série de deux pesées complètes de la livre avoirdu| 
n° 32, on a déduit 

II. fc3ï = 4â3«,589"i',Mio-i-i'"Si98o(A„-4o,). 

D'une série de quatre pesées complètes de la livre avoirdupoitfl 
a° 31 , on a déduit 

m. ft3i-= 453%587'"s,385o + i'^,T75i(i3i-i(„). 

D'une série de deux comparaisons complètes des livres n" i 
n° 3l,on a déduit 

[V. Ib 3a - Ib 3i = i"s,8e57 + i^s, i868(is, — iji ). 

D'une série de deux comparaisons complètes des livres S et n 



n a dé 


uit 


,095. + 


"s,aoa6(is--is»). 


Enfin 
31, o 


d'une série de deux 
n a déduit 


comparaisons complètes dos livres S et 


. 


ftS-ib3i = 3- 


,9790 + 


"*,ai>07(As— Al,)- 



VI, 

Nous donnerons au résultat ï, qui a été tiré de liuit pesées con-'V 
plëtes eu comparant dos masses sensiblement de même volume, le 
poids 8; au résultat IV, qui a été tiré de deux pesées complète j de 
masses dont la dilTéronce des volumes est plus grande, le poids i; et 
aux résultats H, III, V et VI, qui sont tirés de comparaisons de 
masses à très grandes différences de volume, le poids J. Bien que le 
résultat ni soit tiré d'un plus grand nombre de pesées complètes que 
les résultais n, V et M, nous lui avons donné le mt^mc poids parce 
que ces pesées plus nombreuses ont servi h déterminer la sensibilité 
de la balance. 
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On déduit des résullats précédents, par la méthode des moindres 
carrés, les valeurs définitives suivantes : 

tbS = i53fi, 591"^, 3494 ±0'"»,O0l4-+- l'"8,2024.As 

— i'"8,aoi5.A()e— o'"8,oooi.A32— o"s,ooo8.A3i 
Ib 3a = 453», 589™8, 2406 ± o'"s,oo34 h- o^OjOooa.As 

Ib 3i = 453s, SS;"»?, 3763 ± o'"«,oo34 + o"*,ooo5.As 

— i°*,i9iO.Aop+o'"«,oo44.^32^- i"'8,i87i.A3, 

d'où Ton déduit les différences 

me 

lfc32 — tb3i = 1,8643, 
tb S — Ib 32 = 2, 1088, 
tbS — tb3i = 3,973i. 

Once TroY. 

L'once troy en platine a été construite en 1874 par M. Oertling à 
Londres, au moyen d'un alliage fourni par MM. Johnson, Matthey 
et C'". Sa description se trouve dans le Ninth annual Report of the 
fVarden of the Standards j p. i3. Sa forme est celle d'un cône tron- 
qué avec bouton. La hauteur totale du poids est de 21""", 2, le dia- 
mètre de la base i2"*'",7, le diamètre du bouton 6""", 26. Sur le bou- 
ton se trouve gravé un S. 

La densité de ce poids et de trois autres semblables a été déter- 
minée au Standard Office à Londres en 1878 et trouvée égale 
à 2i,4i4iS {voir le Rapport, p. 14), le poids étant approximative- 
ment 3i8, io3™8, 6, il en résulte pour le volume à zéro de tempéra- 
ture 

Vol. Once Troy S = i'"\4525. 

Pour la détermination de la valeur de ce poids, on a employé les 
poids divisionnaires de 20?, de 10* et de i' en platine iridié de la 
boîte désignée par 0, des poids de 100"», a^^ et i"s do la boîte W, 
et le poids o"*5^3 de la boîte II, les derniers poids en aluminium. La 
valeur totale do ces poids est de 3i», io3'"»,638. et leur volume à 
zéro do température i"'S4^4i- 

On s'est servi de la balance Ruoprecht n" 3, en employant la mé- 
thode de Gauss. 

La sensibilité do la balanco, délerminée deux fois, a donné en 

8 
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movcnnc 

// = 0^*^,005 558. 

Doux séries complètes d'observations, exécutées le 2 juin, Tune 
avant, l'autre après midi, ont donné des résultats tout à fait concor- 
dants, savoir : 

Once Troy S = Sis, loS'-^SS; -+- i™g,207(Aonces — ^o) 

en désignant par Aonces et Ao Terreur qui peut affecter la détermina- 
lion des volumes do l'once troy et celui des poids de la boîte 0. 

L'once troy a été remise dans sa boîte et rendue à M. Cbaney 
le 6 juin i883. 

Des copies complètes et détaillées do toutes les observations, 
ainsi que des calculs, ont été transmises directement ce jour au 
Standards Department. 

Le Directeur du Bureau international 
des Poids et Mesures. 

Signé : D"^ O.-J. Broch. 

La vérification des étalons portugais a donné lieu à la 
Correspondance suivante : 

LÉGATION DU PORTUGAL EN FRANCE. 

Paris, le 3i mars 1880. 

^Monsieur le Président, 

En 1879 la Légation a reçu de Lisbonne une caisse contenant un 
mètre étalon, un kilogramme, un litre en laiton, un yard anglais éta- 
lon, et une livre anglaise étalon. 

Cette caisse a été remise par M. le Comte de San Miguel à la per- 
sonne môme qui était chargée de venir la prendre de la part du Bu- 
reau international des Poids et Mesures, auquel elle a dû être ren- 
voyée, pour que les mesures ci-dessus mentionnées fussent comparées 
à celles que le Bureau avait provisoirement adoptées. 

Je vous serais donc reconnaissant de vouloir bien me faire parve- 
nir ces mesures, que M. le Ministre des Travaux publics de Portugal 
me demande de lui retourner. 
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Veuillez agréez, Monsieur le Président, avec mes romerciemenls 
anticipés, l'assurance de ma considération la plus distinguée. 

Le Ministre du Portugal, 
Signé : I. da Silva Mkndes Léal. 

Monsieur le Général Ibancz, Président du Comité international 
des Poids et Mesures. 



COMITÉ INTERNATIONAL DES POIDS ET MESl'RES. 

Madrid et Neiichâtel, lo 8 avril i8S3. 

Monsieur le Ministre, 

Par lettre du 21 mars dernier, vous réclamez les étalons que 
votre Légation a reçus en 1879 de Lisbonne, pour les faire vérifier au 
Bureau international des Poids et Mesures. 

Nous avons l'honneur de répondre que ces mesures, qui ont été 
remises le 11 mai 1881 à la Direction de Breteuil, ont été comparées 
avec le degré de précision que comporte leur construction; sauf le 
yard, pour lequel il a fallu attendre que le Bureau fût en possession 
du comparateur universel, qui n'a été monté que dernièrement. Il 
y est comparé dans ce moment à notre échelle normale, et M. le 
Directeur du Bureau vient de nous informer que cette opération 
sera terminée à la fin du mois. Nous nous empresserons alors de 
faire remettre tous ces étalons à votre Légation, on môme temps 
que le rapport qui contiendra les résultats des vérifications exé- 
cutées. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de notre haute 
considération. 

Le Président^ 

Signé : G"* IbAxNEz. 
Le Secrétaire, 
Signé •: D*" Ad. IIirscii. 

À Son Excellence Monsieur 7. da Silva Mendes Ta'uiL Ministre de 
Portugal h Paris. 
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LÉGATION nr PORTUi.AL EN FRANCE. 



Paris, le \6 avril i883. 



Monsieur le Président 



J'ai eu l'honneur do recevoir la lettre du 8 avril par laquelle vous 
avez bien voulu me faire savoir que les étalons donnés par la Légation 
de Portugal au Bureau international des Poids et Mesures en 1879 me 
seront retournés en môme temps que le Rapport qui contiendra les 
résultats des vérifications exécutées. 

J'ai reçu également votre lettre du 11, avec laquelle vous avez 
bien voulu m* adresser quatre exemplaires des Procès- verbaua; des 
séances ÙQ 1882, que je m'empresse de faire parvenir à mon Gouver- 
nement. 

En vous adressant tous mes remerciements, je vous prie, Monsieur 
le Président, de vouloir bien agréer l'assurance de ma considération 
la plus distinguée. 

Le Ministre de Portugal^ 

Signé : I. da Silva Mendes Léal. 

Monsieur le Général Iba/lrz^ Président du Comité international des 
Poids et Mesures, 



COMITE INTERNATIONAL DES POIDS ET MESURES. 

Madrid et Neiich.itel, le 7 mai i883. 

Monsieur le Ministre, 

Conformément à notre lettre du 8 avril dernier, nous avons l'hon- 
neur de vous envoyer aujourd'hui le Rapport de M. le Directeur du 
Bureau international des Poids et Mesures, rendant compte des opé- 
rations et des résultats de vérification des étalons portugais, que 
votre Légation avait confiés au Bureau international et que ce dernier 
lui a rendus. 
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Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance do notre liauU 
considération. 

Le Président^ 
Signé : G"^ IbaSjez. 
Le Secrétaire, 
Signé : D** Ad. Hirscii. 

A Son Excellence Monsieur /. da Silvn Mendez Lénl, Ministre de 
Portugal à Paris, 



Au conimencemenl de l'année, le Comilé inlernalional 
a reçu, de la pari du Gouvernement français, communica- 
tion de la nomination d'un nouveau membre de la Section 
française, par la lettre suivante : 



MINISTÈRE DES AFFAIUES ÉTUAN'GEKES- 

Paris, le 8 janvier i883. 

Monsieur le Président, 

Par un décret rendu le i6 décembre dernier, par M. le Président 
de la République, sur le rapport de M. le Ministre du Commertîe, 
M. Debray, membre de l'Académie des Sciences, a été nommé membre 
de la Section française de la Commission internationale du Mètre, en 
remplacement de M. le Général Morin, décédé. 

J'ai l'honneur do porter cette décision à votre connaissance. 

Recevez, Monsieur le Président, les assurances de ma considéra- 
tion la plus distinguée. 

Signé : E. DucLERC. 

Monsieur le Général Ibanez, Président du Comité international 
{les Poids et Mesures, 



Le Bureau du Comité a répondu : 
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COMITÉ INTEUNATIONAL DKS POIDS ET MESURES. 

Madrid et Neuchàtel, le i4 mars i883. 

MoNsiKLu.LE Ministre, 

Le Gouvernement français a bien voulu, par lettre du 8 janvier 
dernier, porter à notre connaissance la nomination de M. Debray 
comme Membre de la Section française de la Commission internatio- 
nale du Mètre. 

En remerciant votre Département de cette Communication, nous 
sommes heureux d'ajouter que les nombreux et agréables rapports 
que nous avons eus déjà avec M. Debray ne nous laissent pas de doute 
que ce savant distingué rendra, comme Membre de la Section fran- 
çaise, les services les plus utiles à l'œuvre commune dont la Conven- 
tion du Mètre nous a chargés. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de notre haute 

considération. 

Le Président^ 

Signé : G'' Ibanez. 
Le Seerctaire, 

Sis:né : D" Ad. Hirscii. 

j4 Son Execllence Monsieur C/iallcmel-Lacour, Ministre des affaires 
étrangères de France , à Paris. 

Au sujet de la position de M. IIusny-Bey, le Comité a été 
obligé d'adresser à l'Ambassade impériale de Turquie les 
lettres suivantes : 

COMITÉ INTERNATIONAL DES POIDS ET MESURES. 

Madrid et Neiichâtel, le 23 avril i883. 

Monsieur l'Ambassadeur, 

Le 27 septembre dernier, nous avons eu l'honneur d'adresser à 
Voire Excellence une lettre, pour vous demander de vouloir bien nous 
donner des renseignements sur la position et l'adresse actuelles de 
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M. Hunsny-Bey, et de nous faire savçir s'il est on mesure de rester 
Membre effectif du Comité, ou si celui-ci doit le considérer comme dé- 
missionnaire. 

Comme nous n'avons pas reçu de réponse ni d'accusé de réception 
de votre Ambassade, nous devons craindre que notre lettre ne soit 
pas parvenue à destination; et, puisqu'il nous importo de fournir la 
preuve que nous n'avons rien négligé pour éclaircir la situation et ré- 
gulariser la position du quatorzième Membre du Comité internatio- 
nal, nous prenons la liberté de prier de nouveau Votre Excellence do 
nous procurer les renseignements nécessaires au sujet de M. Husny-Bey. 

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de notre haute 

considération. 

Le Président, 

Signé : G** Ibanez. 
Le Secrétaire, 

Signé : D*" Ad. Hirscii. 

j4 Son Excellence Monsieur Essad-Pacha^ Jmbnssadèurde Sa Majesté 
le Sultan^ à Paris. 

COMITÉ INTERNATIOiNAL DES POIDS ET MESURES. 

Paris, le 3o septembre i883. 

Monsieur l'Ambassadeur, 

Nous avons l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excel- 
lence la décision suivante que le Comité international des Poids et 
Mesures a prise, à l'unanimité, dans la séance du 28 de ce mois : 

« Le Comité international des Poids et Mesures, 

» Considérant que M. Husny-Bey, désigné en 1875 comme Membre 
du Comité international, n'a paru, depuis 1876, à aucune des sessions 
réglementaires du Comité, qu'il n'a répondu à aucune des Communi- 
cations officielles du Bureau du Comité, et que pendant tout ce temps 
non seulement il n'a accompli aucun acte de membre du Comité in- 
ternational, mais qu'il a été impossible au Comité international d'en- 
trer en relation avec M. IIusny-Bey ; 

» Considérant que le Comité, à deux reprises, a demandé à l'Ambas- 
sade ottomane de Paris de bien vouloir lui communiquer l'adresse 
actuelle de M. IIusny-Bey et de lui faire savoir si M. Husny-Bey était 
en mesure {\q reprendre ses fonctions de Membre effectif du Comité 
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ou s'il fallait le considérer comme démissionnaire, et que le Comité 
n'a pas reçu de réponse ù ces deux lettres ; 

» Considérant enfin qu'en continuant à porter le nom de M. Husny- 
Bey au rôle des Membres du Comité le chiffre de la majorité, exigé 
par la Convention pour que les décisions du Comité soient valables, 
est augmenté d'une unité, et, par conséquent, le Comité plus facile- 
ment exposé à se trouver dans l'impossibilité de délibérer : 

» Décide qu'il considère M. Husny-Bey comme démissionnaire de 
fait, et qu'il se réserve, conformément à l'article 14 du Règlement de 
la Convention, le droit de remplir la vacance qui en résulte. » 

Veuillez agréer. Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de notre haute 

considération. 

Le Président, 

Signé : G"^ Ibanez. 
Le Secrétaire, 

Signé : D"" Ad. IIirscii. 

A Son Excellence Monsieur Essad-Pachn, ambassadeur de Sa Ma- 
jesté le Sultan^ à Paris. 

L'envoi des publications du Comité aux Gouvernements 
a donné lieu à la correspondance suivante : 

LÉGATION DE SUISSE EN FRANCE. 

Paris, le 27 février t883. 

Monsieur le Président et Messieurs, 

J'ai l'honneur de recourir à votre extrême obligeance et de vous 
prier de vouloir bien me remettre, à l'usage du Conseil fédéral suisse, 
qui m'en fait la demande, \q^ Procès-verbaux des séances de 1878 et 
le Rapport de votre Comité pour l'année 1876-77; ces publications 
manquent dans la Bibliothèque fédérale, et mon Gouvernement dési- 
rerait vivement posséder un exemplaire de chacune. 

Veuillez agréer. Monsieur le Président et Messieurs, l'assurance de 
ma gratitude anticipée et de ma considération la plus distinguée. 

Le Ministre de Suisse, 
Signé : Kern. 

Au Comité international des Poids et Mesures, à Madrid et Neu- 
châtel. 
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COMITÉ INTERNATIONAL DES POIDS ET MESURES. 

Neiichàtcl, 1«» i3 mars i883. 

Monsieur le Mlmstre, 

Au nom du Bureau du Comité international des Poids ot Mesures, 
je viens de donner ordre à M. Gauthier- Villars de faire remettre à 
votre Légation, à l'usage du Conseil fédéral suisse, des exemplaires 
supplémentaires des Procès- P^erbmtx des séances de 1878 et du pre- 
mier Rapport du Comité international sur rexercice de 1876-77, con- 
formément à la demande que M. le D*" Kern nous avait adressée par 
sa lettre du 27 février dernier. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de notre haute 

considération. 

Le Sccre'taire 

Siffné : D*" Ad. Hirsch. 
A Son Excellence M. le /)" Lardy, Ministre de Suisse, à Paris, 



AMBASSADE d'iTALIE. 



Paris, \o. 2\ novembre i883. 

Monsieur le Président, 

La Commission supérieure des Poids et Mesures d'Italie désirerait 
consulter, dans l'inlérôt des études qu'elle a entreprises, le deuxième 
Volume des Travaux et Mémoires du Comité international des Poids 
et Mesures, publié récemment i)ar ce Comité. 

Pour répondre à ce désir, j'ai l'honneur d'avoir recours à votre 
extrême obligeance, en vous priant de vouloir bien, si c'est possible, 
me faire parvenir trois exemplaires de ce document. 

Je m'empresse de vous en remercier d'avance et saisis l'occasion 
pour vous offrir, Monsieur le Président, les assurances de ma consi- 
dération la plus distinguée. 

Signé . Menabrea. 

A Monsieur le Général Ihafiez, Président du Comité' international 
des Poids et Mesures. 
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COMITÉ INTERNATIONAL DES POIDS ET MESURES. 

Madrid et Neuchâtel, le 12 décembre i883. 

Monsieur l'Ambassadeur, 

Voire Excellcnco nous dcmando, par lettre du 24 novembre, trois 
exemplaires du deuxième Volume des Travaux et Mémoires du Bureau 
international des Poids et Mesures^ pour la Commission supérieure 
des Poids et Mesures dltalie. 

Nous avons l'honneur do répondre que la distribution de cette pu- 
blication aux Ambassades et Légations des Hautes Parties contrac- 
tantes, relardée par un accident d'impression, a eu lieu depuis lors, 
et que cinq exemplaires en ont été remis à votre Ambassade, le 8 de 
ce mois, par l'intermédiaire de notre imprimeur-libraire à Paris. 

Veuillez agréer, Monsieur le Comte, l'assurance de notre plus haute 
considération. 

Le Pre'sident, 

Signé : G*' Ibanez. 
Le Secrétaire^ 

Signé : D** Ad. Hirsch. 

A Son Excellence Monsieur le Général Comte Menabrea, Ambassa- 
deur de Sa Majesté le Roi d^ Italie, à Paris. 

m 

VIII. — Comptes et contributions. 

Dans la quatrième séance, du 3 oclobre i883, le Comilé 
international a ratifié, à l'unanimité, la proposition ainsi 
conçue de sa Commission des comptes : a Après s'être 
convaincue que les comptes sont établis avec une parfaite 
régularité et que toutes les dépenses sont justifiées par les 
pièces à l'appui, la Commission propose au Comité d'ap- 
prouver les comptes de 1882 et de donner décharge pleine 
et entière à M. le Directeur. » 

Voici le Tableau des comptes de 1882, qui a été adopté 
ainsi : 
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Les explications détaillées de ce Tableau, ainsi qu'une 
appréciation générale de la situation financière du Bureau, 
sont contenues dans le Rapport que notre Commission des 
finances a soumis au Comité dans la même séance du 3 oc- 
tobre, et^dans lequel elle a fourni la preuve que l'admini- 
stration du Bureau pour l'exercice dé i884 a de nouveau 
besoin de la totalité des looooo^** que la Convention a pré- 
vus pour le budget annuel. 

Du reste, nous avons déjà résumé les principales consi- 
dérations provoquées par l'étude de nos finances, dans le 
Rapport spécial que nous avons eu l'honneur d'adresser 
aux Hauts Gouvernements, le 8 octobre dernier, pour leur 
soumettre à temps le Budget et le Tableau des contribu- 
tions pour l'exercice de 1884. 



RAPPORT SPÉCIAL 

AUX GOUVERNEMENTS DES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES. 



Projet de Budget et Tableau des parts contributives des États con- 
tractants pour le Bureau international des Poids et Mesures, pour 
Tezercice de 1884. 

Nous conformant à la demande, qui nous a été fréquemment expri- 
mée par quelques-uns des Hauts Gouvernements, de connaître le plus 
tôt possible le montant des contributions pour rexercice suivant du 
Bureau international des Poids et Mesures, afm de pouvoir en tenir 
compte en temps utile dans l'élaboration des budgets, nous nous em- 
pressons de faire précéder notre Rapport général, qui ne peut être 
rédigé qu'à la fln de l'année, par un court exposé de la situation 
financière de l'établissement international, en réservant pour le Rap- 
port général les développements détaillés. 

Bien qu'elle se soit quelque peu améliorée par la rentrée de la plus 
grande partie de la contribution extraordinaire que les États contrac- 
tants ont bien voulu nous accorder en 188 3, pour subvenir aux frais 
des prototypes et étalons du Bureau, cette situation est restée au fond 
la même qu'aux exercices précédents. L'administration du Bureau 
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international se trouve toujours fortement i^ônéo par rabsonco d'un 
fonds do roulement, et par le chiffre considérable des arriérés des 
contributions, qui s'élèvent maintenant à 64187^'', dus, pour la plus 
grande partie, par la Turquie. 

D'un autre côté, l'expérience des sept années écoulées a démontré 
avec évidence que, malgré la plus stricte économie, que nous nous 
sommes toujours efforcés de maintenir, et dont les Gouvernements 
trouveront de nouveau les preuves dans les comptes détaillés que 
nous leur fournissons pour l'exercice de i883, le budget annuel de 
100000^'', prévu par la Convention comme maximum, est au contraire 
un minimum, qu'on ne saurait diminuer, sans mettre le Bureau inter- 
national dans l'impossibilité de remplir convenablement sa mission. 

En outre, il y a des raisons spéciales qui ne permettent pas d'es- 
pérer de pouvoir réduire sensiblement les dépenses pour 1884. 
Comme il faut prévoir que, dans le courant de cette année, nous re- 
cevrons une partie du moins des prototypes des kilogrammes à com- 
parer, que la vérification des étalons privés, décidée l'année dernière 
dans l'intérêt des sciences et des arts et métiers de tous les pays, 
sera mise en pratique en 1884, et que le dernier des grands instru- 
ments, le comparateur géodésique, doit ôtre monté, étudié complète- 
ment et déjà employé à la détermination de plusieurs règles géodé- 
siques, il nous a fallu, de toute nécessité, compléter le personnel 
scientifique du Bureau. 

De plus, quelques constructions ont dû être décidées pour les fon- 
dations d'un des comparateurs et pour les bâtiments. Enfin il est à 
prévoir que nous aurons à publier dans le courant de l'année pro- 
chaine deux nouveaux volumes de nos Travaux et Mémoires, dont 
l'impression exige une dépense assez considérable. 

Ces raisons ont obligé le Comité international à voter à l'unanimité, 
dans la séance du 3 octobre, et sur la proposition du Directeur du 
Bureau, examinée et appuyée par la Commission des finances, de 
porter le budget do 1884 à 100000^% conformément à l'Art. 6 du Rè- 
glement de la Convention. 

Après une étude détaillée faite par la Commission des finances, le 
Comité international a arrêté, dans la même séance, ce budget dans 
la forme suivante : 
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Préi'ision pour l'année 1884. 

A. Traitements : 

Directeur iSooo^' 

•2 Adjoints 12000 

4 Aides 12000 

Mécanicien 3ooo 

Chauffeur et serrurier 1800 

Garçon de bureau 1800 

Concierge 240 

45840^' 

B. Frais généraux d'administration : 

1. Indemnités pour des savants chargés de 

travaux spéciaux 9000 

2. Entretien des bâtiments et du mobilier. . . 8000 

3. > des machines et appareils fixes. . 25oo 

4. Achat et entretien des instruments 6200 

r>. Frais d'atelier 1000 

6. » de laboratoire 1 000 

7. Frais de chauffage do précision et de 

fabrication de la glace 600 

8. Frais de chauffage ordinaire 25oo 

9. » d'éclairage et do gaz 2800 

iO. Concession d'eau 700 

11. Prime d'assurances 4i5 

12. Frais de bureau 800 

13. Bibliothèque 000 

14. Frais d'impression et de publications. . loooo 
13. » de secrétariat Goo 

45ii5 

C. Indemnité du Secrétaire du Comité 6000 

D. Frais divers et imprévus, y compris les 

arriérés probables des contributions 3o45 

Total 1 00000'*" 

En comparant ce budget aux comptes des dépenses des années 
précédentes, on verra qu'il n'en diffère, d'une manière appréciable, 
que sur les quelques points que nous avons indiqués plus haut. 

Les éléments de distribution ont été légèrement modifiés, par deux 
causes : d'abord par l'accession d'un nouvel État, la Roumanie, qui 
porte le nombre des États contractants à 18, et ensuite par le fait que, 
la Norvège ayant rendu, l'année dernière, l'usage du système métrique 
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obligatoire, son coeOicient est devenu 3, au lieu de 'i. 11 en résulte 
que la somme des facteurs do distribution est auf^entée de 865 à 
882 et que l'unité de distribution se trouve abaissée à ii3^'",38. 

Avec ces données nous avons calculé le Tableau des contributions 
ainsi quMl suit : 

Tableau des parts contributives des Etats contractants pour le Bureau 
internntiomd des Poids et Mesures (exercice de i884). 



ÉTATS CONTRACTANTS. 



POPI'L.VTION. 



1 

j 2* 

3 

4 

5 

G 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

,15- 

15* 

16 

17 

18 



Allemagne 

Autriche 

Hon{Tric 

Belgique 

Confédéral. Argentine 

Danemark 

Espagne 

États-Unis d'Amériq. 

France 

Italie 

Pérou 

Portugal 

Roumanie 

Russie 

Serbie 

Suède 

Norvège 

Suisse 

Turquie 

Venezuela 



45i9'|i7a 

!2oi36283 

I 5508573 

563j/pi 

2000000 

1980675 

2 Vi 3 5590 

5ooooooo 

42^03892 

28:209620 



Total. 



5400000 
5oooooo 

93144454 
1600000 
4577783 
1900000 
2831787 

32024000 



386267420 



COEFFI- 
CIENT. 



3 
3 

3 
3 
3 
I 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
I 
3 
2 
3 
3 
2 
3 



FACTEUR 

de 
distribu- 
tion. 



FRAIS 

annuel* 
100000 fr. 

Unilé 
ItSfr 37 c. 9. 

fr 



i36 


15420 


60 


()8o3 1 


47 ■ 


5:^29 \ 


»7 


1927 


6 


680 


2 


227 


7Î 


8277 


100 


Il 338 


127 


Ï4399 


83 


9037 


8 


907 


16 


1814 


i5 


1701 


93 


io54i 


^ 

D 


567 


9 


1020) 


6 


680 \ 


8 


907 


64 


7256 


5 


567 


882 


1 00000 



Paris, le 8 octobre i883. 

Le Secrétaire^ 
Signé : D"" Ad. Hirsch. 



Le Président, 
Signé : G*'Ibanez. 
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Nous sommes Iionrrux de ronflnler iino améliorai ion 
sensible dans la rentrée des paris coiilribulives; car, à l'ex- 
ceplion de celle de la Turquie, presque loutes-les autres' 
contributions de l'exercice i883 sont rentrées, non seule- 
ment, pour la plus grande partie, dans les premiers mois 
de l'année, mais quelques Élats, l'Allemagne et la Serbie, 
ont même anticipé leur payement au mois de décembre de 
l'année précédente. 

La contribution extraordinaire que nous avions dû de* 
mander aux Hauls Gouvernements, sur la base de l'article St 
du Règlement, a été également versée en entier, sauf par ■ 
ta Turquie et les Étals-Unis d'Amérique, ces derniers ayant 
dâ demander d'abord au Congrès l'allocalion de la somme. 

Au sujet de la contribution du Venezuela, nous 
reçu Is lettre suivanfe : 



LEGAnOS DE J.OS C. C. 



Monsieur, 



DK VENEZUEU. 









lu 7 janvier el ii avril que vous avez bien 
n'adresser, ainsi que les exemplaires du sixième Happort 

i88i ot les Procés-Vei-haux de la même époque. J'ai 
envoyé à mon Gouvernement toutes cos pièces. 

Mon Gouveriiemetit m'a envoyé une somme pour la contribution 
ordinaire el exlraordiniiiro de l'année courante', mais, ladite somme 
n'étant pas d'accord avec lo chiffre du Bureau, je lui ai demandé la 
différence pour pouvoir livrer à la Caisse des Dépôts et Consignations 
la somme complète. 
Veuillez agréer. Monsieur, l'assurance de ma haute considération. 
Si<;uô ; OB HOJAS. 

A M'iiisieiir le Général Iba/ici, Président du Comité international , 
dea Poids rt Mesures, Madiiil. 



I 



Comme, à l'époque de la session du Comité, la dilTérence 



iiY'tait pas encore versée, 
lermes : 



ivoiis r<;{piiii(lii en i 



coiini: imeii>'\tional des [■oids et mf^sliirs. 



Monsieur le Ministre, 

Par votre dépêche du 1 1 juillot, vous avez bien voulu noua ap- 
prendre que, la somme que voire GouverncmonL vous a envoyée, 
pour ia conLributioD ordinaire el extraordinaire do l'iinnée courante, 
n'étant pas d'accord avec les chiffres iodiquéâ dans le Rapport du 
Comité aui Gouvcroemenls, vous lui aviez demandé la différence, 
pour pouvoir livrer à la Caisse des Dépôts et Consignations la somma 
ctwnplèle. 

Depuis lors nous avons été informés par le Ministère dos AOaireg 
étrangères de France que le Consul de Venezuela à Paris a fail verger 
à son Département une somme de 636"',i6''. Cette somme étant, en 
eBM, inTérieure à la contribution du Venezuela qui, d'après le Tableau 
des conlributioua pour l'année i883, communiqué à votre Légation 
par notre Rapport du no octobre doniier, monte à gsâ'', nous avons 
l'honneur de prier Votre Excellence de faire parvenir le reste de la 
somme due, savoir 388'',84'', au Ministère des Affaires étrangères de 
France. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de notre haute 
considération. 

Ls Prpsiilciil, 
Si[>né : G*' Ib\âez. 
Le Secrétaire^ 
Signé : D' HiHSCH. 

A Son Excellence Mumieur île Ri'ja.s, MiniUn' de f'e'ne'zaèln. 



Dans les Procès-Verbaujc tie 1880 ('), nous avions com- 
muniqué une dépêche de l'Ambassade impiîriale d'Alle- 
magne, dans larjuelle M, le Ministre d'Allemagne réclamait 




coiiiriio liii^i' 'te lu ri!'|>;ii'liliun îles conlrihiilions les cliiffros 
des populations des dilTérenls Élals, tels qu'ils avaient élé 
au moment de la signature do la Convention du Mètre. 

A ce sujet, nous avons reçu, dons le courant de l'année 
dernière, une nouvelle communication de son Aliesse M. le 
prince Holienlolie, dont voici le texte : 



K.MSFRT.II.n DEITSCIIF; HOTSCIIAfT IN KItANKREIClI. 



MONSI 



E l'néSLllDNT. 



La question conocrnanl la distribution des charges du budget du 
l2omilé internaiioual des Poids el Mesures entre les différentes Puis- 
sances, à laquelle se rapportait en dornier lieu la lettre de cette Am- 
bassado en date du 3i juillet iSSo, a été, dans l'entre-tcoips, soumise 
de nouveau au Gouvernement impérial. 

Ce deruier, k la suite d'un examen réitéra, vient do s 
accepter l'interpréLatiou donnée par le Comité international dans sa 
lettre du lo juillet i88u à l'article 9 de la Convention internationale 
du Mètre du ao mai 1875, et approuvée par la plupart des Gouverne- 
ments signataires de la Convention, interprétation dans laquelle il est 
entendu que la popiilaiinn nriuel/e, qui doit servir de base à la fixa- 
tion des quotes-parts annuelles des Gouvernements signataires, est la 
population présente et orficiellement constatée dans chaque Ëtat si- 
gnataire au moment de chaque nouvelle fixation de l'éclielle des parts 
contributives. 

En conformité de ce^ point de vue, le Gouveruemeot impérial a 
1881, fait savoir au Comité, par l'intermédiaire de son délégué, M. le 
D' Foerster, qu'il était tout disposé k augmenter proportionnellement 
sa quote-part pour l'avenir, et à parfaire ultérieurement la différence 
qui viendrait à Être établie pour l'année 1881. Or, celle différence a 
été fixée à 904'', et le payement vient d'en être réclamé au Gouver- 
nement impérial par M. Foerster, au faom du Comité international. 
En conséquence, j'ai l'honneur de porter à votre 
suivant les ordres de mou Gouvernement, j'ai transn 
d'hui. la somme en question au Ministère des Affaires étrangères à 



— i;i3 - 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma considé- 
ration la plus distinguée. 

V Ambassadeur (VAllemafçnr, 

Signé : Hohenlohë. 

A Monsieur h Général Ihaiîez^ Président du Comité international 
des Poids et Mesures y h Madrid. 



Nous nous sommes empressés de répondre : 

COMITÉ INTERNATIONAL DES POIDS ET MESURES. 

Madrid et Neuchâtel, le 14 mars i883. 

Monsieur l'Ambassadecr, 

Par dépêche du 28 février, Votre Altesse veut bien nous informer 
que le Gouvernement impérial s'est décidé à accepter l'interprétation 
que le Comité international avait donnée de l'Art. 9 de la Conven- 
tion du Mètre, concernant les bases statistiques du calcul des contri- 
butions, et qu'en conséquence le Gouvernement impérial a fait re- 
mettre, par votre Ambassade, au Ministère des Affaires étrangères 
de France la somme de 9o4'^ représentant la différence qui résulte 
de l'augmentation de la population de l'Empire pour sa part contri- 
butive de l'exercice de 1881. 

En remerciant Votre Altesse de cette Communication , nous avons 

l'honneur, Monsieur l'Ambassadeur, de vous présenter l'assurance 

de notre haute considération. 

Le Président^ 

Signé : G*' Ibanez. 

Le Secrétaire, 

Signé l'iy Ad. Hirsch. 

A Son Altesse le Prince Hohenlohe Sc/iillingsfiirst, Ambassadeur de 
Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, à Paris, 

Dans notre dernier Rapport, noiis avons eu la satisfaction 
de pouvoir annoncer aux Hauts Gouvernements contrac- 



- 131 - 

laiits l'accession défïnilive <tu Royaume de Houtiiaiiie ù lai 
Conveitliun du Mèlre. Il nous reste à reproduire i)!i les do-^ 
ciimeiita pur lesquels le règleaieiil financier de l'accessiona 
a eu lieu. 

A la tin d'avril, nous avons reru, de la part de 1 
CJinrgé d'Affaii-es de Itoumanie, la lellre suivante : 



LÉGATION DE ROISIANTK IvN HIANCE. 



Monsieur lb Phêsident, 

Mon Gouveruemeut m'ayant envoyé, pour étro romiBe au ComitijE 
iiilernational des Poids et Mesuras, une somme de i365i'', 
stitue la part de contribution d'entrée du Royaume de Boi 
partir de l'année 1876 jusqu'en 188a inclusivement, ainsi que 1 
frais d'installation du Bureau international, à l'égal de tous les autr 
États qui ont adhéré à la Convention du Mètre, je nie suis empresa 
de transmettre cette somme, conformément à i'Art. 10 de ladite G 
vention, à Son Excellence M. le Ministre des AtTaires étrangères d 
France, pour qu'elle soit versée à la Caisse des Di^péts et Consigna' 1 

En portant ce fait à voire connaissance, Moumeurlo Président, j'all 
l'bonueur de vuus infurnier que la Légation Royale de Roumanie im 
Paris (5, rue de Penthiëvre) se met à la dispositmn du Comité !r 
national, pour la transmission de toute la correspondance qu'il jug« 
nécessaire d'entretenir avec mon Gouverne ment 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, lassurance de mf 
haute considération. 

Le Charge ri Affaires 
bigné : UnoBESco. 



A Monsieur le Générnl Ibaiïez, PièsUlenl du Cou 
Paidr et Mesures. 



trrniilional det\ 



Le Bureau ilu Comité y a répoudu datis 1 
vauts ; 
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^^^_ COinrK 1 M'Elis \T10>AI. UES l'OlUS ET MESfllES. 
^^^B MuilriJ et Kmidiùlcl. le 21 iKK.t, 

MoNsiEiH LK CiiAHUÈ b'Affuheb. 
Nous avons riioiiiieur U'accuser récopLîon de la lellre du aB avril 

au Ministère des Affaires élrangèrea de France la somme do i36îi'', 

la fin de.iSaa. 

De son cdlé, le Ministère dos Affaires étrangères de France nous a 
auDoucé, par dépedio du la mai, que cette sumcne a été remise à la 
Caisse des Dépûts ot Consignations pour le compte du Bureau inter- 
national des Poids ot Mesures. 

Quant à la part contributive pour l'exercice courant, que nous no 
pouvions pas demander au Gouvernement Soyal do Roumanie A la 
même époque qu'aux autres États conlraclanla, parce qu'en octobre 
1881 l'accession du Royaume n'était pas encore formellement accom- 
plie, elle se calcule, d'après le Tableau contenu dans le Rapport, dont 
nous avons eu l'honneur de faire adresser, le i3 février dernier, cinq^ 
exemplaires à voire Légation, de la manière suivante ; 
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Conlribution nnmielle de i883.. 
Conlribution fiilraordinaire 


Goooo 


st'.x'.i 


10 


694 


TUtAL... 


.850 


[ 


Veuillez communiquer ce renseignement au Gouvernement Koya 
L agréer, Monsieur le Chargé d'Affaires, l'assurance de noire baul 
onsidération. 

Le Prtàident, 
Sii,'ué : G" IbaSeï, 
Le Sccrémirt; 
Signé : D' Al). Ilinscii. 
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Nous n'avons qu'à ajouter (|iie la coiilribulion pour l'exer- ] 
cice i883 a élé versée le 6 septeinlire dernier, et que, 
d'après les renseignements que Son Excellence M.Stourdza 1 
a bien voulu nous donner dans sa lellre du t4 décembre 1 
i88r, peproduile dans notre dernier Rapport, le système] 
métrique étant devenu obligatoire en Roumanie à partir I 
du 1" décembre i884, le coerflcient du Royaume est dé- 
sonnais 3, ce qui porte dans le Tableau des parts contribu- 
tives, donné ci-dessus, le facteur de distribution de la Rou- ] 
mante à i5, et sa contribution pour i8IJ4 <■ 1701''. 

Pourlerminer ces inrormalionsau sujeldes contributions, 1 
nous donnons, comme dans les Rapports précédents, le 
Tableau, par ordre de dates, des versements qui ont été , 
opérés à la Caisse des Dépôts et Consignations en i883, pour J 
le compte du Bureau international des Poids et Mesures. J 

Tnl/fcnii ilrs versemenl^ nperet à la Caisse îles Drpôls 
et Cnn ignfiliDfit en i883 ('). 

Janvier.... i3. Esiwgne i35[i3" 

1 '/8. Ëtats Unid à 4niêriqu« ii36i (') 

Février.... S. t-onfédéralion .Argentine. . . iMo 

19. Belgique 3i44 

rg. Italie i57a3 

)■ ai. Suéde 16S4 

ai . Norvège 739 

aG. Suisse 1480 

Mors 7. Russie 17^03 

« l'i. Alleina^ue 904 ('] 

A reporter. ... - SjoBo 

(') Par Hiilicipnlioii >iir l'année 1883, rAllemaBiie avait daja 
varsù, la 6 dêcumbre iBSi , ,■ l57î3 

Par aulicipnCioii sur l'année i8H3, la Serliie arait déjà versé, le 

^:i déceiiibrci 1883. (Vuir Rapport sur l'exercice de i88i.] 

Total 1 

(') I,a Bomni? de 11 56:'' représenle la «niilrilution ordinairo des Étate* I 
l'iiii piiiir i88:l; la enntrihulion dira ordinaire, montant à CgSÔ'', rolB 1 



Mars 


»7- 


» 


'7. 


» 


23. 


Avril 


12. 


» 


i8. 


Mai 


II. 


Août 


3. 


Septembre. 


6. 


» 


lO. 


Novembre. 


9- 


» 


»9- 


Décembre . 


II . 


» 


i3. 
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Report ôjoSu''' 

Autriche 1 1098 

Hongrie 8694 

France 2349 1 

Allemairne 

Danemark 

Roumanie 



9i34 
370 

i365i 



(M • 



Norvège 

Roumanie. .^ 

Venezuela 

Portugal 

Pérou 

Allemagne 15420 (^) 

Serbie 56; («) 



30)9,50 (3) 
i85o 

G3G,i(> (*) 
29G0 
1480. 



Total 157060,66 

On voil, i)ar celle liste, qu'il n'y a que deux Étals qui 
aient retarde leur versement jusqu'au mois de novembre, 
et auxquels nous ayons dû écrire le 4 octobre, pour les prier 
de faire efTectuer le payement de leur part contributive. 

Madrid et Nciichâtel, le 3i décembre i883. 

Au nom du Comité international des Poids et Mesures. 

Le Président^ 

Signé : G** Ibankz. 
Le Secrétaire^ 

Signé : D*" Ad. Hirscii. 



(*) Ce versement représente la contribution extraordinaire de TAIle- 
magne; la contribution ordinaire avait été payée déjà le G décembre de 
l'année précédente. 

(^) Cette somme représente la contribution d'entrée de la Roumanie. 
(^yoir la correspondance, p. i34,i35.) 

(^) Contribution supplémentaire de la Norvège, on raison de Tintro- 
duction obligatoire du système métrique, qui a changé le coefBcientde a en 3. 

(^) Ce versement ne constitue qu'une partie de la part contributive du 
Venezuela, qui est en tout de gaS^", de sorte que cet État doit encore la 
différence de 288''",84. {yoir la Correspondance, p. i3o,i3i.) 

(^) Ces contributions de l'Allemagne et de la Serbie ont été versées a/i- 
ticipando pour l'année ]88'|. 
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